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ПРЕДИСЛОВИЕ 




Московская организация большевиков к моменту Октябрь- 
ской 1 революции была одной из самых крупных организаций на- 
шей партии. Под руководством Ленина и Сталина она сумела 
воспитать в своих рядах крепкие ленинские кадры большевиков, 
возглавила в период подготовки революции и непосредственной 
борьбы за власть героический пролетариат и руководимые им 
массы крестьянской бедноты. 

Опыт революционной борьбы московских рабочих прошлых 
десятилетий и особенно боевые традиции декабрьского воору- 
женного восстания 1 1905 г. в период подготовки к Октябрю ска- 
зались со всей силой. «Незабвенный героизм: московских рабо- 
чих, — писал Ленин, — дал образец борьбы всем трудящимся мас- 
сам России...» И далее: «...До вооруженного восстания в декабре 
1905 года -народ в России оказывался неспособным на массовую 
вооруженную борьбу с эксплуататорами. После декабря 1 это был 
уже не тот народ. Он переродился. Он получил боевое крещение. 
Он закалился в восстании. Он подготовил ряды бойцов, которые 
победили в 1917 году...» 1 

Московский пролетариат по зову ленинской партии, выступил 
в качестве одного из передовых отрядов российского пролета- 
риата на борьбу за власть, за установление диктатуры пролета- 
риата и в ожесточенной борьбе против русской и международной 
контрреволюции сумел закрепить >. и развить октябрьские завое- 
вания. 

После Октября перед московской организацией 1 нашей пар- 
тии встала во весь рост не менее трудная задача, чем завоевание 
власти. Эта задача — организовать советскую власть, организо- 
вать вооруженную защиту диктатуры пролетариата и прежде 
всего организационно и идеологически укрепить -свои ряды, ибо, 
хотя прав о оппортунистические колебания и ошибки части руко- 
водящих работников московской организации и были парализо- 
ваны в ходе восстания, однако в момент организации власти в 
Москве правые снова возобновили свою атаку на ленинскую ли- 
нию партии. 

^ Московская парторганизация, так же как и в период ок- 
тябрьского восстания, отстояла ленинскую линию партии,, моби- 
лизовала и возглавила массы в борьбе с контрреволюцией. 

История этого героического периода в жизни московского 
пролетариата и московской парторганизации далеко еще не раз- 
работана и не написана. До сих пор еще недостаточно выявлены 
и разработаны архивные материалы, рисующие боевую работу 
московской партийной организации в период борьбы за власть 

1 Ленин, т. ХХШ, -стр. 451, изд. 3-е. 
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и установления диктатуры пролетариата. До сих пор еще нет 
сводной работы по хронике революции 1917 г. в Москве. 

Учитывая этот 'пробел, выпуском настоящей хроники делает- 
ся первая попытка дать исследователю более или менее сумми- 
рованный материал о событиях революции 1917 г. в Москве. 

Настоящая работа дает хронологическую канву революцион- 
ных событий с конца 1916 г. и по 31 декабря 1917 г. 

Документальный материал, вошедший в хронику, позволяет 
проследить ход героической борьбы московского пролетариата 
и его партии в период подготовки и совершения Октябрьской 
революции и установления диктатуры пролетариата. 6 хронику 
включены материалы, характеризующие работу нашей партии 
в московском гарнизоне и в широких массах трудящихся в пе- 
риод их революционизирования, борьбу с буржуазией, меньше- 
виками и эсерами. 

Хроника составлена главным образом 1 на основе печатных п 
архивных материалов: трудов Ленина и Сталина, большевистских 
газет за 1917 г., документальных сборников, монографий и воспо- 
минаний участников революции. 

Помимо печатных материалов использованы неопубликован- 
ные протоколы МІК за 1917 г. 

Материал, включенный в книгу, расположен >в порядке хро- 
нологических дат .по новому стилю, в скобках обозначен старый 
стиль. Под каждой календарной датой материал расположен в 
определенной последовательности: деятельность партии больше- 
виков, статьи Ленина и Сталина, материалы ЦК, МІК, Московского 
областного бюро ЦК и райкомов, массовое рабочее движение, 
движение в армии, деятельность советов рабочих депутатов, 
профсоюзных организаций, выступления соглашательских пар- 
тий и .контрреволюционная политика буржуазии. 

Для более углубленной проработки тех или иных вопросов, 
связанных с определенными событиями, указана литература. 
В библиографический указатель включены основные работы, 
дающие фактический материал, касающийся истории 1917 г. в 
Москве. 

Редакция и составители настоящей хроники стремились дать 
читателям проверенный и возможно полный материал. Несо- 
мненно, что в этой работе не удалось избегнуть тех или иных 
пробелов в освещении отдельных фактов и событий. Просьба ко 
всем читателям настоящей хроники прислать свои замечания и 
отзывы, с тем чтобы устранить обнаруженные недостатки в по- 
следующей работе по составлению хроники революции 1917 г. 
в Москве и Московской области. 

В редактировании ' «Хроники» принимал участие А. Чебарин. 
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И Думы н #? >> ~« Воля и думы железно дорожника», Газета М 1917 г 
?оетья пртппгп'! Петрог ?- общегор. конференции большевиков. — Вторая и 

октя'&ое 1917 іг 0 ^ щег0!р0ДІСКНе 'конференции большевиков в июле и 

октябре 1917 іг. (протоколы и материалы), иод общей редакціей іи с пре- 
дисловием П. Ф Кудели, Л.-М., Госиздат (Ленинтрадсмий Истпарт), 1927 г 
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Декреты. — Декреты Октябрьской революции Иірдвитель'ственные акты, под- 
писанные или утвержденные Лениным как председателем Совнаркома), т/і, 
М., Партшдат, 1933 г. (Институт Маркса 1 — Энгельса* — Ланина). 

«Из 'ист. моек. раб. Кр. гв.».— «Из истории московской рабочей Красной 
гвардии». Материалы и документы собраны и .подготовлены к печати 
1 . Д. Костомаровым и Вл. Малаховским (Истпарт МК ВКГІ(б) М Гиз «Мо- 
сковский раоочий», 1932 г. ’’ ’ 

«Известия».— «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депу- 
татов» (с 28 февраля 1917 г.); «Известия Центрального исполнительного ко- 
митета советов рабочих и солдатских депутатов» (с 2 ноября 1917 г.). 
«Иэв. МВРК».— «Известия Московского военно-революционного комитета» 
Москва 1917 г. 

Моокв а^І 9 1 7 -> г ~ « Изве,с ™я Московского совета рабочих депутатов», 

«История пролетариата». — «История пролетариата СССР», исторический 
журнал, Москва. ^ 

«Москва в 1917 г.» — Вознесенский «Москва в 1917 г.», М,— Л., Госиздат, 
ІУ^О Г., 19о стр. 

«К. Л.» — «Красная летопись», исторический журнал, изд. Ленинградского 
института истории ВКП(б). и 

«Кр. арх.» «Красный архив», исторический журнал, Москва, изд Ценго- 
аохива. 4 ѵ 

«Кр. гв. в Москве в боях за Окт.». — Пече Л. «Красная гвардия в Москве в 
ооя.х за Октябрь», М— Л., Госиздат, 1929 г., 184 стр. 

•«Кр. Замоскворечье». _ «Красное Замоскворечье», сборник революционных 
воспоминании ко дню 10-летия Октябрьской революции, иод редакцией 
К. В. Островитянова, М„ Замоскворецкий райком ВК,П(б) и Замоскворец- 
кий совет Р и КД, 1927 г., 179 стр. 

«Контррев. ів 1917 г.». — Владимирова (В. «Контрреволюция в 1917 г.» Гкоо- 
гниловщиіна), М., «Красная новъ», 1924 г. (Истпарт). 

«Московский комсомол». — «Московский комсомол в годы гражданской вой- 
ны. 191, --1921 гг.», сборник документов. Сост. Л. Бычков. Под редакцией 
«к Соколова, М.. Моепартиздат (Истмол МК и МГК ВЛКСМ), 1934 г., 111 стр. 
«На штурм». Афонии М. Е. «На штурм», (октябрь 1917 г. в іМоюкве), сбор- 
ник воспоминаний комсомольцев -красногвардейцев, под редакцией Л. Гѵр- 
вича, изд. 2-е. М., «Молодая гвардия», 1930 г., 156 стр. 

«На путях к Октябрю». — Сталин И. В. «На путях к Октябрю», статьи и ое- 
'чи, март— октябрь 1917 г.), изд. 2-е, Госиздат, 1925 г., 221 сто. 
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«.Наше рождение». — «Наше рождение», сборник воспоминаний, статей, мате- 
риалов, документов но истории возникновения юношеского движения в Мо- 
скве, под редакцией А. Ацаркина и А. Зверева, М., «Молодая гвардия», 
«История ВЛКСМ», 1933 г., 213 стр.). 

«Октябрь». — «Октябрь. 1917 — 1922», юбилейный журнал революционных вос- 
поминаний слушателей Военной академии, М., изд. Военно-научного отдела, 
1922 г., 38 стр. 

«Октябрь в Москве». — «Октябрь в Москве». Материалы я документы. 
Сост. Г. Костомаров, М. — Л., Соцэкгиз, 1932 г., 208 стр. 

«Октябрь на Кр. Пресне». — -«Октябрь на Красной Пресне». Воспоминания 
к 10-й годовщине, М., Октябрьская Комиссия райсовета, 1927 г., 160 стр. 
«Октябрьские дни в Москве». — «Октябрьские дня в Москве и районах» 
(из воспоминаний участников), М., «Московский рабочий», 1922 г., 183 стр. 
«От февраля к Октябрю». — «От февраля к Октябрю в Москве», сборник 
статей, воспоминаний и документов, вып. I, М-, «Новая Москва», 1923 г. 
(Московский Истпарт). 

«Очерки». — «Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», М. — Л., 
1927 г., «Московский рабочий», 381 стр. 

Перв. Всеросс. съезд советов. — Первый Всероссийский съезд советов ра- 
бочих и солдатских депутатов (стенографический отчет), с .предисловием 
Я. А. Яковлева, т. I, 484 стр., 1930 г. Центрархив, Архив Октябрьской рево- 
люции, «1917 г. в документах и материалах», под общей редакцией 
М. Ф. Владимирского, А. С. Енукидзе, М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева. 
Перв. лег. П. К. — Первый легальный ПК, 1917 г., 408 стр. 

Петрогр. общегор. и Всеросс. конф. — Петроградская общегородская и 
Всероссийская конференции РС.ДРП(б) .в апреле 1917 г. (отчеты заседаний), 
М. — Л., Госиздат '(Центральный Истпарт). 

«П. Р.». — «Пролетарская революция», исторический журнал Института 
М арке а 1 — Йргельс а — Л един а . 

Протоколы МК ВКП(б) за 1917 г. 

Протоколы Московского совета рабочих и солдатских депутатов. 
Протоколы. — Шестой съезд РСДРП(б) 8 — 16 августа (26 июля 3 августа) 
1917 г. (протоколы, резолюции и постановления),' под редакцией А. С. Буб- 
нова, А. М. Кактыня и Г. И. Ломова, с предисловием А. С. Бубнова, М. Л.. 
Госиздат, 1927 г. (Истпарт, отдел ЦК ВКПСб) по изучению истории Октябрь- 
ской революции и ВКП(б). Протоколы съездов и конференций ВКП(б). 
Протоколы ЦК. — Протоколы Центрального комитета РСДРП, август 
1917 г. — -февраль- 1918 г., под общей редакцией М. А. Савельева, Госиздат, 
1929 г., 309 стр. 

«Путь к Окт». — «Путь к .Октябрю», сборник воспоминаний, статей и до- 
кументов, под редакцией С. Черномор дика, и С. Полидорова, вып. 1 V, М.„ 
«Московский рабочий», 1923 — 4926 гг. 

«Р. В.». — «Русские ведомости», Москва 1917 г. 

«Р. С.». — «Русское слово», Москва 1917 г. 

«С.-Д.». — «Социал-демократ», орган Московского комитета большевиков, 
Москва 1917 г. 

«Солд. правда». — «Солдатская правда», орган военной организации при 
Центральном комитете Российской социал-демократической рабочей партии 
(большевиков), Петроград. 

Соч. — В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е. 

«Творчество». — «Творчество», журнал, Москва. 

Хрон. — «Революция 1917 г.» (хроника событий), тт. I — VI. 

«Шестнадцать заводов». — «Шестнадцать заводов». Главы из истории, под 
редакцией Л. Авербаха, М., «История заводов», 1933 с. 

«Юношеск. движ. в Москве». — Ац армии А. «Юношеское движение в Мо- 
скве», М. «Молодая гвардия», 1930 г. 
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1916 год 


Октябрь 



25 (12) 

Из Петрограда ;в Москву для оборудования подпольной тех- 
ники Московской организационной комиссии большевиков до- 
ставлено два пуда типографского шрифта и также незначитель- 
ное количество экземпляров отпечатанной на пишущей машинке 
и размноженной на гектографе листовки «Товарищи рабочие», 
изданной Выборгским комитетом РСДРП. Листовка: призывает 
к организации по фабрикам и заводам кружков для подготовки 
к общему выступлению и к укреплению партийных революцион- 
ных организаций. Оканчивается листовка лозунгами: «Долой 
войну! Да здравствует международная солидарность пролета- 
риата!» («Очерки», 37). 

Ноябрь 

На заводе Михельсона образовался рабочий кружок, имевший 
связи с большевистской организацией («іКр. Замоскворечье», 111). 

4 (22) 

Накануне предполагавшегося созыва общегородской социал- 
демократической (большевистской) конференции для выбора МК 
произведены обыски у 24 наиболее активных партийных работ- 
ников, из которых 16 арестованы («Очерки», 37). 

23 (10) 

Забастовали Сокольнические мастерские и Миусский трам- 
вайный парк («П. Р.», 1923, 2 (14), 486). 

28 (15) 

Вышел № 1 большевистского журнала — органа профессио- 
нального общества печатников «Голос печатного труда». Пере- 
довая «О целях и задачах нашего журнала» писала, что, будучи 
профессиональным органом, журнал в то же время будет помо- 
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1917 год в Москве 


гать разоираться во всех вопросах, выдвинутых войной, и пы- 
таться «выяснить причины современной экономической и социаль- 
ной разрухи, определить линию поведения рабочей демократии» 
(«Очерки», 37—38; «П. Р.», 1922, 4, 275; 1923, 4 (16), 86). ' 

29 (16) 

Забастовка на фабрике Каверина («П. Р.», 1923, 2 (14), 486). 


Декабрь 


3 ( 20 ) 

Забастовал прессовый снарядный завод. Предъявлено тре- 
бование об увеличении заработной платы на 50% («П. Р.», 1923, 
2 (14), 486). 

14 (1) 

Организационное собрание только что избранного Москов- 
ского комитета большевиков. В организации комитета деятель- 
ное участие принимала большевистская ячейка Коммерческого 
института. Собрание арестовано полицией («іКр. Замоскворечье», 
49 — 50; «Очерки», 37; «Путь к Окт.», III, (172). 

29 (16) 

Снова забастовали Сокольнические мастерские («П. Р.», 1923,, 
2 (14), 486). 




? 
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Одним из членов РСДРП(б) Лефортовского района .завязаны 
связи с кремлевским арсеналом, откуда партийная организация 
стала получать наганы и патроны («Путь к Окт.», V, 166). 

5 <23) 

Вышел № 2 большевистского журнала «Голос печатного тру- 
да». Номер был конфискован полицией («П. Р.», 1923, 4 (16), 87; 
«Очерки», 38). 

1 1 (29) 

Не вышли на работу кондуктора и вагоновожатые Шабо- 
ловсікого парка <«П. Р.», 1923, 2 (14), 486). 

17 <4) 

Забастовка на кондитерской фабрике «Альберт» («П. Р.», 
1923, 2 (14), 489). 

20 (7) 

Московский комитет большевиков выпустил листовку с при- 
зывом к рабочим устроить в день 9 января однодневную заба- 
стовку, провести митинги и организовать демонстрацию. Листов- 
ка заканчивалась лозунгами: «Долой войну! Долой царизм! Про- 
летарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует революция!» 
(«II. Р.», 1923, 2 (14), 522). 

20 — 22 (7—9) 

Аресты среди московских партийных работников — большеви- 
ков. В числе арестованных 35 человек — 2 члена МК, члены лефор- 
товской районной организации и др. («Очерки», 39; «Путь 
к Окт.», V, 165). 

22 <9) 

Первая чисто политическая массовая забастовка в Москве за 
все время империалистической войны. По сведениям полиции, ба- 
стовало 31 662 рабочих на 51 предприятии. Несмотря на все по- 
пытки самодержавия лишить руководства московский пролета- 
риат, во главе рабочих демонстрантов и все время с ними нахо- 
дились большевики из состава МК. Рабочими на Страстной и 
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Театральной площадях были выкинуты красный флаг и плакат 
с надписью: «Долой войну!» Рабочие Софийского завода акцио- 
нерного общества «Густав Лист» в резолюции, объявлявшей об 
однодневной забастовке с 12 час. дня 22 (9) января до 12 час. 
дня 23 і(10) января, заявили, что «власть неспособна управлять 
страной» («Очерки», 40; «П. Р.», 1923, 2 (14), 469 — 490; «Путь к 
Окт.», III, 172). 

К 22 (9) января МіК большевиков весьма энергично подгото- 
вился. Были написаны и отпечатаны на гектографе листовки под 
названием «Где выход?». «Предатели рабочего дела — геоздевцы 
зовут и нас, оставшихся в тылу, под знамена буржуазии», — ска- 
зано в листовке. «Конец войны и всем насилиям положит только 
революционное выступление рабочего класса под своим, под 
красным знаменем социализма». Листовка кончается призывом 
ко всеобщей забастовке московских рабочих и демонстрации в 
день 22 (9) января. Листовка распространялась в районах по фа- 
брикам и заводам («Очерки», 39; «П. Р.», 1923, 2 (14), 523 — 524). 

Под. влиянием широко поставленной агитации лефортовской 
районной организации большевиков в забастовке участвовали 
25 заводов района в количестве свыше 7 500 человек. Были рас- 
пространены листовки, выпущенные Московским комитетом 
(«Путь к Окт.», V, 165 — 166). 

На заводе «Динамо» проведена забастовка под руководством 
большевиков. Рабочие завода в числе двух с половиной тысяч 
человек вышли на улицу с пением революционных песен и сняли 
рабочих завода Бари. Движение рабочих сильным нарядом по- 
лиции было рассеяно («П. Р.», 1923, 2 (14), 469; «Борьба клас- 
сов», 1933, 8—9, 151). 

В демонстрации по поводу 9 января принимала участие пар- 
тийная ячейка паровозных мастерских Московско-казанской же- 
лезной дороги («Путь к Окт.», III, 135). 

23—24 (10—11) 

На ряде фабрик и заводов Москвы забастовка продолжалась 
(«Очерки», 40). 

25 (12) 

На некоторых заводах (Бромлея, Листа и др.) забастовка 
продолжалась. Вечером произошло столкновение рабочих с поли- 
цией («П. Р.», 1923, 2» (14), 490). 

Выступление рабочих Серпуховского района с требованием 
хлеба. Градоначальник запретил представлять газетам сведения о 
положении продовольственного дела («Очерки», 40; «Р. В.» 
№ 9). 

12 
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В городе вечером происходила студенческая демонстрация в 
связи с обычным празднованием^ «татъянина дня». Студенты с пе- 
нием революционных песен прошли по Моховой улице иаі Стра- 
стную площадь к памятнику Пушкину. В столовой университета 
состоялся митинг (Хрон., 1, 9 — 10). 

26 (13) 

На машиностроительном и литейном заводах акционерного 
общества «Мазур и Шкурник» два делегата-рабочих на требова- 
ния заводчика удалиться с завода ответили ему угрозой самого 
его выбросить не только с завода, но и из Москвы («Очер- 
ки», 41). 

27 (14) • 

В Лефортовском районе бастовали рабочие завода «Провод- 
ник» в количестве 3 100 человек («Путь к Окт.», V, 1Ь6). 

Забастовали работницы снаряжательного завода Второва 
(«П. )Р.», 1923, 2 (14), 491). 

29 (16) 

Ві Лефортовском районе забастовали рабочие фабрики Шпа- 
ковокого («Путь к Окт.», V, 1 66) . 

30 (17) 

В Лефортовском районе бастовали рабочие в количестве 
20 человек («Путь к Окт.», V, 166). 

31 (18) 

Забастовали работницы чае-развесочной Высоцкого и К“ ■ 
(600 человек) /«П. Р.», 1923, 2 (14), 491). 





Февраль 




Забастовали рабочие автомобильного завода Всероссийского 
земского союза в количестве 100 человек («Путь к Окт.», V, 166; 
«П. Р.», 1923, 2 (14), 492). 

12 <Э0) 

Вышел № 1 (3) большевистского журнала «Голос печатного 
труда» («ІП. Р.», 1923, 4 (16), 88; «Очерки», 38). 

14 і(1) 

Забастовка на заводе Г. Лист («П. Р.», 1923, 2 (14), 492). 

16 (3) 

Забастовали рабочие завода санитарной техники Главного 
земского союза (660 человек) и некоторых других мелких пред- 
приятий («П. Р.», 1923, 2 (14), 492). 

19 (6) 

Забастовали рабочие завода бр. Филипповых и фабрики Мюр 
и Мерилиз '(«іП. Р.», 1923, 2 (14), 492). 

26 (13) 

На заводе «Динамо» проведена забастовка под руководством 
большевиков. В забастовке участвовали 1 168 человек. Пошли сни- 
мать рабочих фабрики Циндель, но были рассеяны полицией. Ба- 
стовал ряд мелких предприятий '(«Борьба классов», 1933, 8 — 9, 
151; «Л. Р.», 1923, 2 (14), 492). 

26—27 (13—14) 

Годовщина суда над большевистскими рабочими депутатами 
Государственной думы. В Москве бастовало несколько заводов и 
'Мастерских, на которых распространялись листовки МК, отпеча- 
танные на гектографе. Бастовали заводы «Динамо», Бари, ме- 
ханический завод бр. Бромлей, Сокольнические мастерские воен- 
ного снаряжения («Очерки», 44). 
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27 (14) 

Бастовали Сокольнические мастерские военного снаряжения, 
завод Михельсона, завод Добровых и Набгольц, завод Москов- 
ского городского управления и несколько мелких предприятий. 
На улицах собирались группы рабочих. Их разгоняла поли- 
ция. Было произведено несколько арестов и обысков («П. Р.», 
1923, 2 (14), 492—493; Хрон., I, 21). 

26 (15) 

Бастовали рабочие и работницы завода бр. Бромлей и неко- 
торых других («И. Р.», 1923, 2 (14), 493). 
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4 (19) 

Не работали Сокольнические трамвайные мастерские («Очер- 
ки», 42). 

8 (23) 

Московским комитетом большевиков выпущена листовка: 
«Товарищи работницы! Третий год продолжается невиданная 
еще по своей жестокости война». Лестовка заканчивается слова- 
ми: «Долой войну! Долой царское правительство! Да здравствует 
международный союз рабочих!» («ІП. Р.», 1923, 2 (14), 524—525; 
Хрон., I, 31 — 32). 

9 '(24) 

Бюро ЦК большевиков в Петрограде дало директиву разви- 
вать движение против войны, вовлекая в него солдатские массы 
(«П. Р.», 1923, 1 <13), 83). 

11 (26) 

Бюро ЦК большевиков в Петрограде выпустило манифест 
партии с призывом к созданию Временного революционного пра- 
вительства и с изложением задач текущего момента. «Войти в 
сношение с пролетариатом воюющих стран для революционной 
борьбы народов всех стран против своих угнетателей и порабо- 
тителей и немедленного прекращения кровавой человеческой 
бойни» («Правда» № 1). 

12 (27) 

Московское бюро ЦК выпустило воззвание к рабочим с при- 
зывом немедленно выбирать своих депутатов в совет. Ночью 
воззвание было расклеено в рабочих кварталах («Очерки», 44). 

В Рогожско-симоновском районе большевики организовали 
на заводах митинги, высказывавшиеся за поддержку революци- 
онного движения в Петрограде («Борьба классов», 1932, 2 — 3,56). 

На многих фабриках и заводах начались забастовки. На ули- 
цах происходили демонстрации с красными флагами (Хрон., 
I, 42). 
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„ Забастовал завод Тильманса. Рабочие направились снимать 
раоочих завода «Чугулит», Мамонтовской фабрики и завода Гра- 
чева и затем двинулись на /Красную площадь. Около Зоологиче- 
ского сада к демонстрации примкнули солдаты .(«Октябрь на Кп 
Пресне», 47—48). , " * ' 

По получении известий о событиях в Петрограде вечером в 
здании Московской городской думы собрался организованный 
рабочей группой военно-промышленного комитета Временный 
революционный комитет, приступивший к обсуждению вопроса о 
захвате власти в Москве. Одновременно образовался комитет из 
представителей общественных организаций, гласных думы, зем- 
ского и городского союзов і(«іР. С.» № 48). 


Собрание рабочих паровозных мастерских Московско-казан- 
ской железной дороги, созванное партийной ячейкой. Было орга- 
низовано шествие рабочих к зданию городской думы. Около 
думы произведены выборы двух представителей во Временный 
революционный комитет («Путь к Окт.», III, 135 — 136). 


На заседании правления рабочего кооператива «Дружба» об- 
суждался вопрос о предстоящем выступлении московских рабо- 
чих. Зачитана была напечатанная на пишущей машинке прокла- 
мацйя о событиях в Петрограде. Было предложено произвести 
выборы депутатов в Московский совет («Путь к Окт » III 


13 <28) 


^Московское бюро ЦК РСДРП выпустило прокламацию с 
сооощением о совершившейся в Петрограде революции и с при- 
зывом поддержать ее. Рабочие и солдаты призывались к выхо- 
ду на улицу и к выборам в совет рабочих депутатов («Очерки», 
102—103). 


Образован Комитет общественных организаций из представи- 
телей Московского городского общественного управления, гу- 
бернского и уездного земства, Всероссийского городского л зем- 
ского союза, Военно-промышленного комитета кооперативов, 
биржевых и других общественных организаций и представителем 
совета рабочих депутатов. Большинство в комитете было обеспе- 
чено за буржуазией («П. Р.», 1929, 10, (93), 137; «Р. с.» № 48; 
Хрон., I, 4:6). 


Московский революционный комитет вместе с объединенным 
бюро социалистических партий в своем воззвании к раоочим, сол- 
датам и торгово-промышленным служащим провозгласил лозунг 
демократической революции, призывая весь пролетариат Москвы 
к всеобщей забастовке и выбору представителей в совет рабочих 
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депутатов. Воззвание призвало солдат поддержать народ и пе- 
рейти на его сторону. Служащих продовольственных учрежде- 
ний комитет .призывал не прекращать работу (Хрон., I, 46). 

В Москве происходит всеобщая политическая забастовка. 

К городской думе, где заседал революционный комитет, двину- 
лись рабочие массы. 

Представитель революционного комитета обратился к при- 
бывшим: демонстрантам с призывом итти по казармам пригла- 
шать солдат присоединиться к движению. К зданино думы стали 
прибывать отдельные солдаты и целые группы с заявлением 
о своем присоединении к движению («Р. С.». № 48). 

После прихода демонстрации от городской думы к Спас- 
ским казармам: и переговоров с солдатами представителей рево- 
люционного комитета солдаты в количестве около трехсот чело- 
век двинулись к зданию думы («Р. С.» № 48). 

После обеда забастовал завод Михельсона. Рабочие отпра- 
вились снимать рабочих с других фабрика и заводов («Пр. За- 
москворечье», 112). 

Выборы депутатов в совет рабочих депутатов на заводе 
Тильманса («Октябрь на Кр. Пресне», 48). 

Огромный митинг на Воскресенской площади {ныне — пло- 
щадь Революции) закончился призывом к братанию^с армией и 
с солдатами. Организованные рабочие по призыву большевиков 
немедленно отправились по казармам и заводам, где раоотали 
солдаты в качестве рабочих. На заводе «Мастяжарт» один офи- 
цер пытался задержать рабочих; солдаты «схватили офицера, со- 
рвали е него оружие, погоны и потащили на Воскресенскую пло- 
щадь». У одной тюрьмы, где рабочие снимали караул, офицер 
приказал солдатам стрелять в демонстрантов, но караульни од- 
ного выстрела не дал и тут же бросил винтовки («Борьба клас- 
сов», 1932, 2—3, 56). 

Московская городская дума вынесла резолюцию с привет- 
ствием Государственной думе и с призывом к населению Москвы 
сохранять полное самообладание и поддержать Государственную 
думу («Р. С.» № 48; «Москва в 1917 г.», 5). 

14 (1) 

Выпущено воззвание МК большевиков по поводу начавшейся 
революции с призывом выбирать представителей в совет рабочих 
депутатов и в фабрично-заводские комитеты. Прокламация за- 
канчивалась .призывом «Долой войну!» («Октябрь в Москве», 11). 

МК опубликован кроме того наказ делегатам, избранным в 
совет рабочих депутатов, в котором выставлялись требования о 

• '1:1ч 

18 




Хроника 


Март 


создании демократической республики, созыве Учредительного 
собрания, создании Временного революционного правительства, 
прекращении войны и немедленном освобождении политических 
заключенных («Октябрь в Москве», 12; Хрон., I, 51). 

По городу были расклеены приказы командующего войсками 
гея. Мрозовского об объявлении Москвы на осадном положении, 
о запрещении митингов и собраний {«Р. С.» № 48). 

После двухдневного перерыва в выходе газет вышли «Изве- 
стия московской печати» — общий информационный бюллетень, 
посвященный описанию текущих событий. Бюллетень выпущен 
на основании соглашения ряда московских газет («Р. С.» № 48). 

Рано утром к зданию городской думы явилась первая из 
присоединившихся к революционному движению артиллерий- 
ских частей. (К этому же времени к думе стали подходить избран- 
ные на фабриках и заводах рабочие депутаты, сопровождаемые 
тысячами своих избирателей. Особенно грандиозной была демон- 
страция рабочих завода бр. Бромлей, Александровских вагонных 
мастерских, военно-промышленного завода («Р. С.» № 48). 

На ряде фабрик и заводов состоялись выборы депутатов в 
совет рабочих депутатов («Очерки», 44). 

Общее собрание рабочих завода Михельсона постановило 
забастовку продолжать. Выбраны депутаты в совет рабочих де- 
путатов («Кр. Замоскворечье», 113). 

В 12 час. дня открылось первое заседание совета рабочих 
депутатов, на котором обсуждался вопрос о захвате власти. Из- 
бран исполнительный комитет из 30 человек («Р. С.» № 48). 

В течение дня в городскую думу являлись делегации от раз- 
личных воинских частей, которые изъявляли желание присоеди- 
ниться к войскам, подчиненным комитету общественных органи- 
заций. В думу доставлялись арестованные представители старого 
режима («Р. С.» № 48). 

На Каменном мосту произошло столкновение между прави- 
тельственными войсками и войсками, перешедшими на сторону 
революции. Убиты два солдата, ранено четверо. На Яузском 
мосту в толпу рабочих врезался отряд полиции. Убит рабочий и 
два полицейских («Р. С.» № 48). 

В течение всего дня происходило разоружение городовых 
(«Р. С.» № 48). 

Занято московское охранное отделение. Для разбора архива 
и делопроизводства образована специальная комиссия («Р. С.» 
№ 48). 
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Днем освобождены из арестного дома при Мясницкой поли- 
цейской части политические заключенные («Р. С.» № 48'). 

В университете состоялся митинг студентов. Происходила 
запись в организуемую милицию («Р. С.» № 48). 

В Москву приехал член Государственной думы М. Новиков,. 
(Обратившийся к населению Москвы с воззванием от временного 
комитета Государственной думы («Р. С.» '№ 48). 

На заседании Московского общегородского комитета состо- 
ялось избрание президиума. Член Государственной думы М. Но- 
виков сделал доклад о событиях в Петрограде. Избран команду- 
ющий войсками полк. А. Грузинов. Избран исполнительный ко- 
митет общественных организаций і(«Р. С.» № 48). 

В ряде районов Москвы состоялись собрания местных обще- 
ственных организаций, объединившихся для поддержания обще- 
ственного порядка («Р. С.» № 48). 

В 5 час. вечера огромная толпа демонстрантов собралась 
около Бутырской каторжной тюрьмы. В 8 час. вечера к тюрьме 
прибыл летучий автомобильный отряд, освободивший из тюрьмы 
политических заключенных. Первая группа в 100 человек вышла 
из ворот тюрьмы в 10 час. вечера («Р. С.» № 48). 

В 7 час. вечера состоялось второе заседание совета рабочих 
депутатов, на котором было сообщено о быстром развертывании 
событий, о присоединении воинских частей, взятии Кремля, арсе- 
нала и пр. Решено организовать представительство от присоеди- 
нившихся к движению частей в совете рабочих депутатов 
(«Р. С.» № 48). 

Постановлено' возобновить работы в учреждениях и пред- 
приятиях, связанных с продовольственным снабжением населе- 
ния; признано необходимым создание рабочих районных коми- 
тетов и особого железнодорожного района для железнодорож- 
ных рабочих («Очерки», 103 — 104; «Р. С.» № 48). 

Предложение о возобновлении работы 1 в военно-промышлен- 
ных предприятиях было отклонено на том основании, что рево- 
люция еще не закрепилась и прекращение стачки могло бы по- 
вести к возрождению старой власти («История пролетариата», 
1931, 8, 65). 

Вечером к зданию думы подошло по Неглинному проезду 
несколько рот вооруженных солдат, которые передали себя в 
распоряжение восставших («Р. С.» № 48). 

В 9 час. вечера состоялось первое заседание исполнительно- 
го комитета московских общественных организаций. Председате- 
лем избран Н. Кишкин. Комитет обратился к населению с призы- 
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вом поддерживать полный порядок и хранить спокойствие-' 
(«Р. С.» № 48). 


Командующий Московским военным округом ген. Мрозов- ; 
с кий телеграф и ров ал в Царское село о том, что большинство 
войск е артиллерией перешло на сторону революции и что из 
Петрограда ему было предложено признать власть временного- 
комитета Государственной думы (Хрон., I, 52). 

Поздно вечером арестован бывший командующий Москов- 
ского военного округа ген. Мрозовский («Р. С.» № 48). 

К полуночи в Москве уже не было ни одной воинской ча- 
сти, не присоединившейся к революции ,(«Р. С.» № 48). 



Вышел № 1 «Рабочего листка», органа социал-демократиче- 
ской партии. В номере помещены статьи: «Пролетариат и рево- 
люция», «Солдаты и революционное дело», а также статья о за- 
дачах организующегося совета рабочих депутатов. 

Рабочие Трехгорной мануфактуры предъявили требование 
об увольнении администрации фабрики («История пролетариата», 
1934, 8, 67). 

На заседании пленума Московского совета рабочих депута- 
тов выступил т. Омидович и другие большевики с указанием, что-- 
Временное правительство не связано с народной властью, что ре- 
волюцию нельзя считать оконченной. Ими сформулированы тре- 
бования, за которые должен бороться пролетариат: созыв Учре- 
дительного собрания, издание законов, определяющих права че- 
ловека и гражданина, свобода стачек, всеобщая амнистия и т. ц 
Представители военной комиссии совета (тт. Обух, Романов и- 
Егоров) сообщили о трудности работы в военном совете и о 
тех препятствиях, которые встречает организация революцион- 
ных сил со стороны буржуазии и офицеров. Произведены вы- 
боры представителей совета в комитет общественных организа- 
ций; им поручено добиваться созыва Учредительного собрания. 
Решено произвести выборы представителей в совет от солдат 
московского гарнизона. По отношению к Временному правитель- 
ству постановлено поддерживать его «постольку, поскольку оно 
честно и неуклонно доведет страну до Учредительного -собра- 
ния». С Петроградским советам решено вести работу в полном 
контакте. 

Совет обратился к рабочим Москвы и пригородов, работаю- 
щим по продовольствию, снабжению и ремонту, с воззванием - 
немедленно приступить к работам, а железнодорожных рабочих 
совет призвал организовать железнодорожные комитеты '(«Р. С.» 
№ 49). 
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1917 год в Москве 


Организована народная милиция. Перед зданием городской 
думы дефилировали полки московского гарнизона с развернуты- 
ми знаменами (Хрон., I, 58). — 

Московским градоначальником назначен член совета Зем- 
гора С. Леонтьев («Р. С.» № 49). 

Ликвидирован центр «Союза русского народа». Конфискова- 
ны и уничтожены знамена, прокламации и разные бумаги («Р. С.» 
№ 49). 

15 — 16 (2—3) 

На Трехгорной мануфактуре организационно оформилась 
группа большевиков («История пролетариата», 1931, 8, 54). 

16 (3) 

В. И. Ленин в письме А. М. Коллонтай на основании отры- 
вочных сведений заграничной печати дал первую' оценку русской 
революции (Соч., XX, 5 — 6). 

Состоялось собрание членов социал-демократической партии 
Польши и Литвы, большинство из них — освобожденные из тю- 
рем революцией. Собрание решило вступить в ряды РСДРО(б) 
и призвать- к тому іже всех польских рабочих («С.-Д.» № 1; 

І Хрон., I, 59). 

Митинг рабочих и солдат Замоскворецкого района при уча- 
стии 2 тыс. человек. В принятой резолюции указывается на не- 
обходимость «призвать международный революционный проле- 
тариат к единению для свержения своих правительств и прекра- 
щения войны», «передачи власти советам рабочих и солдатских 
депутатов», «реорганизации милиции» и «вооружения народа» 
(«С.-Д.» № 1). 

В Рогожском районе состоялось собрание представителей 
27 заводов. Организован районный комитет из 9 человек. Обсу- 
ждались вопросы об организации милиции и о надлежащей по- 
становке продовольственного дела. 

Исполнительный комитет совета рабочих депутатов обра- 
тился с воззванием к солдатам об организации комитетов, о вы- 
боре представителей в совет и о поддержке дисциплины в ча- 
стях. Это обращение было вызвано соглашением с командующим 
войсками полк. Грузиновым, который лишь на таких условиях 
соглашался издать приказ о выборах комитетов и представите- 
лей в совет (Хрон., I, 59)1 

Пленум совета рабочих депутатов передал на рассмотрение 
организовавшегося совета солдатских депутатов заявления и 
призывы солдат по поводу контрреволюционного состава офи- 
церства. Решено, что войска революции не могут быть отстране- 
ны от охраны учреждений революции до установления нового по- 
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рядка Учредительным- собранием. Принято .-предложение ( В. П. Но- 
гина о посылке делегатов совета во все промышленные цент- 
ры. Постановлено немедленно приступить к организации проф- 
союзов. Послано приветствие деятелям революционного движе- 
ния, находящимся в эмиграции. Принято предложение об устрой- 
стве митингов в казармах в целях организации солдат. По ини- 
циативе уполномоченных артиллерийского- управления состоя- 
лось выступление французских офицеров с предложением при- 
нять меры к пуску снаряжательных заводов. Обсуждение этих 
предложений было отклонено. Заслушаны доклады с мест об ор- 
ганизации районных комитетов и общем положении в районах. 
Прения по докладу о прекращении политической забастовки ре- 
шено перенести на следующий пленум совета («Октябрь в Мо- 
скве», 14 — 15). 

Состоялось первое объединенное собрание представителей 
всех имевшихся в Москве рабочих обществ: строительных рабо- 
чих, металлистов, золото-серебряников, деревообделочников, бу- 
лочников, мануфактуристов, портных, сапожников, печатников, 
кондитеров и поваров. Избрана исполнительная комиссия Совета 
профессиональных союзов. В организации комиссии участвовали 
большевики — члены совета рабочих депутатов («Очерки», 55). 

В принятой резолюции этого объединенного собрания под- 
черкивается, что «союзы должны бытъ в полном организацион- 
ном и идейном единении с партиями, стоящими на точке зрения 
классовой борьбы». Принята резолюция МіК большевиков о теку- 
щем политическом моменте («-С.-Д.» № 1). 

-Комитет общественных организаций под давлением совета 
рабочих депутатов вынес постановление требовать от Времен- 
ного правительства созыва Учредительного собрания. 

Опубликовано обращение к населению от исполнительного 
комитета московских общественных организаций («Р. С.» № 49). 

Опубликовано объявление комиссара Государственной думы 
М. В. Челнокова о том, что он приступил к исполнению обязан- 
ностей в полном согласии с комитетом общественных организа- 
ций («іР. С.» № 49); 

Ночью произведены аресты жандармерии и полиции («Р. С.» 
№ 49). 

Р • • 

И <4) 

В. -И. Ленин на-писал «Набросок тезисов 17 марта 1917 года» 
(оценка перспектив развития русской революции и задачи боль- 
шевистской партии) (Соч., XX, 9 — 12). ѵ 
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Ш7 год в Москве 
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В Петрограде состоялось заседание бюро ЦК большевиков. 
Принято постановление о возобновлении издания газеты «Прав- 
да». Избрана редакция: В. М. Молотов,. М. И. Калинин и К. С. Ере- 
меев. Принята резолюция о тактических задачах: «Теперешнее 
Временное правительство по существу контрреволюционно, так 
как состоит из представителей крупной буржуазии и дворян- 
ства, а потому с ним не может быть никаких соглашений. Зада- 
чей революционной демократии является создание Временного 
революционного правительства демократического характера (дик- 
татура пролетариата и крестьянства)» («Правда» № 4). 

Состоялось первое общее собрание Московского совета сол- 
датских депутатов, на котором присутствовало около 200 чело- 
век. В организационный комитет вошли по одному человеку 
от каждой представленной части (Хрон., I, 62). 

Заседание Рогожского районного комитета большевиков. 
Присутствовали представители 11 заводов. Заслушаны доклады 
с мест. Почти на всех заводах выбраны представители в совет 
рабочих депутатов. На большинстве заводов 1 избраны заводские 
комитеты («С.-Д.» № 2). 

Принят на собрании 150 членов организации «Наказ деле- 
гации Северной (латышской) группы московской организации». 
Основное требование наказа — прекращение войны («С.-Д.» № 2; 
«Октябрь в Москве», 12 — 13). 

Группа организаторов-большевиков устроила на Ходынке 
первое братание рабочих с солдатскими частями («Очерки», 105). 

На митинге в цирке Соломоновского впервые выброшен был 
■красный плакат с лозунгом «Долой войну!». 

Состоялось собрание рабочих службы тяги станции Москва 
(тысяча человек) для выбора представителей в совет рабочих 
депутатов. Выступавшие представители МіК большевиков в своих 
речах указывали «на необходимость напрячь все силы в борьбе 
с буржуазией, контрреволюционной по существу», во имя «тор- 
жества международного социализма путем восстановления интер- 
национализма». Осаторы были встречены бурей аплодисментов 
и возтласами одобрения («С.-Д.» № 2). 

Похороны солдат, убитых во время революционных дней 
(«Р. С.» № 50, 51 ; Хрон., I, 62). . 

В Сергиевском народном доме состоялось совещание чле- 
нов совета рабочих депутатов Бутырского района по вопросу о 
создании районных комитетов советов рабочих депутатов 
'(«С.-Д.» № 2). 

На Красной площади состоялся смотр войск («Р. С.» №50, 51). 

На заседании комитета общественных организаций заслушан 
доклад о положении продовольственного дела (Хрон., 1, 65). 
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В. И. Ленин в Шо-де-фон (Швейцария) читал реферат на 
тему о Парижской коммуне и о перспективах развития русской, 
революции («іП. Р.», 1980, 1 (96), 72 — 77; «Даты жизни», 185). 

В Петрограде вышел № 1 Центрального органа большеви- 
ков — газеты «Правда». 

Опубликован наказ МК большевиков рабочим, депутатам в- 
№ 1 «Правды». Наказ призывает пролетариат к бдительности по 
отношению к действиям стоящей во главе правительства буржу- 
азии. По вопросу о войне наказ говорит: братоубийственной, 
войне должен быть положен конец, чтобы российская демокра- 
тическая революция послужила сигналом: к пролетарской револю- 
ции на Западе («Очерки», 46). 

Собрание рабочих завода Второва. Принята резолюция, тре- 
бующая прекращения войны и введения восьмичасового рабо- 
чего дня («С.-Д.» № 3). 

Собрание рабочих завода Военно-промышленного товарище- 
ства. Принято обращение к советам рабочих и солдатских депу- 
татов о введении явочным порядком восьмичасового рабочего- 
дня на фабриках и заводах Москвы («С.-Д.» № 1). 

Митинг рабочих и солдат (8 тыс. человек) в цирке Соломо- 
новского. Постановлено приветствовать советы рабочих и сол- 
датских депутатов и всецело подчиниться его решению по во- 
просу о прекращении забастовки («С..-Д.» № 1). 

Пленум совета рабочих депутатов. Избран председателем 
совета Л. М. Хинчук вместо А. Никитина, на которого были воз- 
ложены организация милиции и охрана города. Обсуждался во- 
прос о прекращении забастовки. Решено было забастовку пре- 
кратить и приступить к разработке экономических требований, 
которые должны быть предъявлены к предпринимателям от име- 
ни рабочего класса. Решено было согласовать этот вопрос с Пе- 
троградским советом и в случае необходимости забастовку возоб- 
новить. Принято предложение Московского комитета большеви- 
ков об устройстве 25 (12) марта демонстрации московского про- 
летариата с поддержкой требований совета о созыве Учредитель- 
ного собрания и установлении демократической республики 
(«История пролетариата», 1931, 8, 65). 

Совет солдатаких депутатов приступил к работе. Состоялось 
второе заседание совета, на котором присутствов'ало около- 
600 человек. Решено послать представителей от солдат в совет 
рабочих депутатов («Очерки», 105; Хрон., I,. 65). 

25 >- 
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Командующим войсками Московского военного округа полк. 
Грузиновым в противовес организующемуся совету солдат- 
ских депутатов созвано соединенное собрание офицеров и сол- 
дат гарнизона. Выступали представители исполкома обществен- 
ных организаций кн. Д, Шаховской, от военного совета при Мо- 
сковском комитете общественных организаций Д. Генкин, от со- 
вета рабочих депутатов т. Обух и от совета солдатских депута- 
тов Миняев. Вопреки попыткам офицерства внедрить идею еди- 
нения солдат и офицеров, большинством принята резолюция о 
необходимости организации самостоятельного совета солдатских 
депутатов («Путь к Окт.», V, 181 — 182). 

19 <6) 

Московским бюро ЦК большевиков и МіК большевиков по- 
слано от имени московской организации приветствие В. И. Лени- 
ну («С.-Д.», № 1). 

Соорание большевиков на заводе «Проводник». Принята ре- 
золюция, приветствующая ЦК большевиков, В. И. Ленина и 
К. Либкнехта «за занятую ими позицию вообще и в частности в 
данной войне». В резолюции высказано пожелание, «чтобы ЦК 
взял на себя инициативу созыва Интернационала» («С.-Д.», № 1). 

Торжественные похороны рабочего Астахова, убитого цар- 
ской полицией. Многочисленные собрания различных обществен- 
ных организаций и митинги. (Хрон., Г, 72). 

Собрание рабочих заводов телефонного, Доброва, Гонтера 
и других заводов и фабрик Замоскворецкого района. Постано- 
влено «всецело подчиниться директивам совета рабочих депута- 
тов», «по его призыву встать на работу» и немедленно выразить 
протест в случае попыток «нападения 1 Временного буржуазного 
правительства на права и престиж совета рабочих депутатов 
(«С.-Д.» № 2). 

Собрания рабочих на заводе бр. Крамер и на механическом 
заводе Союза городов. Приняты резолюции, предложенные пред- 
ставителями МІК большевиков, призывающие рабочих «к органи- 
зации для защиты своих интересов против натиска буржуазии и 
к борьбе за прекращение войны путем соглашения рабочих всех 
воюющих стран» («С.-Д.» № 2). 

На деревообделочном заводе Варшавера состоялся митинг, 
организованный МК большевиков. Принята резолюция, требую- 
щая прекращения войны («С.-Д.» № 2). 

Приказом 1 по войскам Московского военного округа санкци- 
онирована организация совета солдатских депутатов., причем в 
приказе предлагалось обсудить вопросы, связанные «с организа- 
цией офицеров и нижних чинов московского гарнизона, поддер- 
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жанием воинской дисциплины -и установлением связи с комите- 
том общественных организаций». Несмотря на этот приказ, ор- 
ганизация совета шла по пути создания единого революционно- 
го центра («Путь к Окт.», V, 182). 

Организационное собрание совета солдатских депутатов по- 
становило признавать центром организации революционных 
солдат в г. Москве только совет солдатских депутатов, определи- 
ло порядок выборов депутатов и утвердило инструкцию ротным, 
батарейным, эскадронным и командным, комитетам («Путь к 
Окт.», V, 182 — 184). 

.Собрание совета профессиональных союзов, на котором бы- 
ли представители от МіК большевиков. Товарищем председателя 
избран большевик, предложенный представителями от МК. Со- 
брание приняло для своих представителей в исполнительный ко- 
митет совета рабочих депутатов наказ, выработанный МК боль- 
шевиков («Очерки», 56; «С.-Д.» № 2). 

20 (7) 

Ленин написал первую статью из серии «Письма издалека» 
(«Первый этап первой революции»), которую пересылает через 
Стокгольм в «Правду» (Соч., XX, 13 — 20). 

Вышел первый номер газеты «Социал-демократ» — органа 
Московского областного бюро ЦК и МіК большевиков. Опублико- 
вано обращение МіК к пролетариату вступать в члены партии и 
приступить к организации профсоюзов. Совет рабочих депутатов 
приветствуется как единственная власть революционного народа 
и выражается уверенность, что он, «стоя на страже завоеваний, 
будет оказывать постоянное давление на Временное правитель- 
ство». Опубликовано постановление МК о посылке приветствия 
К. Либкнехту за занятую иімі во время войны интернационалист- 
скую позицию и об* обращении в ЦК с просьбой предпринять не- 
медленные шаги к созыву Интернационала («С.-Д,», № 1). 

Городской район большевиков открыл прием в партию 
(«С.-Д.» № 2). 

Общим собранием (800 человек) рабочих Трехгорного пиво- 
варенного завода принята резолюция МК большевиков («С.-Д.» 
№ 4). 

Митинг на Высших женских курсах при участии рабочих, 
солдат и учащихся. Принята по текущему моменту резолюция 
МК большевиков с поправкой, внесенной меньшевиками («С.-Д.» 
№ 4). 
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В лаборатории артиллерийского оклада Лефортовского рай- 
она состоялся митинг при участии 2 тыс. солдат. Постановлено 
произвести выборы в совет рабочих и солдатских депутатов. 
<«С.-Д.» № 4). 

В доме биржи труда состоялось собрание женщин. Признано 
необходимым добиваться демократической республики, восьми- 
часового рабочего дня и конфискации всех земель для крестьян 
(«Очерки», 58; Хрон., I, 72). 

На пленуме Московского совета рабочих депутатов заслуша- 
ны доклады с мест. Выяснилось, что рабочие дружно стали на 
работу, заявив, что, если потребуется, они вновь как один чело- 
век выступят по призыву совета. Рабочие некоторых заводов За- 
москворечья вынесли постановление о необходимости добиваться 
немедленного осуществления восьмичасового рабочего дня. На 
многих рабочих собраниях ставился вопрос об аресте Николая II. 

На пленуме совета рабочих депутатов присутствовал Керен- 
ский, которого совет приветствовал как товарища председателя 
Петроградского совета, а не как члена Временного правитель- 
ства («Р. С.», № 53). 

Вторичное собрание солдат и офицеров московского гарни- 
зона, на котором выступал Керенский. Обсуждались решения со- 
вета об отмене отдания чести («Путь к Окт.», V, 184). 

Совет офицерских депутатов вынес резолюцию с требова- 
нием «победы до полного конца», «строгой дисциплины в строю 
и вне его» и «подчинения Временному правительству». Пропаган- 
ду совет считал возможным допустить лишь ту, которая ведется 
это указанию штаба. 

21 (8) 

Заседание Московского областного бюро ЦК и МК РСДРП(б). 
Обсуждались вопросы: 1) об Учредительном собрании и 2) о со- 
зыве общегородской конференции. Постановлено: 1) требовать 
■скорейшего созыва Учредительного собрания и развить агита- 
цию среди рабочего класса и крестьянства за его созыв; 2) со- 
звать общегородскую партконференцию, поставив на обсуждение 
вопросы о современном моменте, об Учредительном собрании, 
об отношении к войне и о кампании за восьмичасовой рабочий 
день (Протоколы, Архив МК). 

В газете «Социал-демократ» напечатан манифест II Циммер- 
:вальдской социалистической конференции (в мае 1916 г.) «К ра- 
зоряемым и умерщвляемым народам» по поводу империалисти- 
ческого характера войны с призывом объединиться для борьбы 
против нее («С.-Д.» № 2). 
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Общее собрание рабочих завода Михельсона. Избран завод- 
ский комитет в составе 44 человек (из них 8 большевиков). Ре- 
шено ввести явочным порядком восьмичасовой рабочий день 
(«Кр. Замоскворечье», 113) 

Митинг рабочих на жестяно-механической фабрике Розента- 
ля. По вопросам об отношении к Временному правительству и 
войне единогласно принята резолюция М'К большевиков («С.-Д.» 
.№ 4). 

Собрание рабочих кондитерской фабрики Егорова (700 чело- 
век). Обсуждался вопрос о введении восьмичасового рабочего 
дня. Избран заводский комитет, которому поручено установить 
связь с МК большевиков («С.-Д,», № 5). 

В Введенском народи® доме (Лефортовский район) состо- 
ялся многолюдный митинг рабочих и солдат (3 тыс. человек). 
Выступали ораторы-большевики. Собрание поддержало лозунг 
«Долой войну!» («Очерки», 63 — 64). 

В помещении народного дома в Садовниках состоялся митинг 
(тысяча человек), на котором принята резолюция о необходи- 
мости провозглашения демократической республики и скорей- 
шего созыва Учредительного собрания (Хрон., I, 78). 

В Сокольнических казармах состоялось два митинга 84-го за- 
пасного пехотного полка. Принята резолюция, требующая от- 
мены старой казарменной дисциплины (занятия должны быть 
только в определенные часы, а затем солдаты, как и прочие 
граждане, должны быть совершенно свободны) («С.-Д.» № 4). 

Общее собрание рабочих кожевенного производства. Избра- 
ние правления профессионального союза кожевников. Обсуждал- 
ся устав союза («С.-Д.» № 8). 

Оформились профсоюзы бронзовщиков и часовщиков. Со- 
звано собрание союза рабочих-кожѳвяиков Замоскворецкого рай- 
она («Очерки», 56). 

22 (9) 

Ленин послал в «Правду» вторую статью из серии «Письма 
издалека» — «Новое правительство и пролетариат» (Соч., XX, 
23—30). 

В газете «Социал-демократ» опубликовано сообщение, что 
ежедневно по всем районам членами партии проводятся митинги, 
на которых обсуждают вопросы текущего момента. В Лефортоів- 
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ском и Замоскворецком районах настроение рабочих антиоборон- 
ческое («С-Д.» № 3). 

Собрание Рогожского районного комитета большевиков, 
посвященное демонстрации 25 (12) марта. Приняты с некоторыми 
изменениями редакционного характера лозунги, предложенные 
членами совета рабочих депутатов («С-Д.» № 5). 

В Сокольническом отделении городского работного дома 
рабочие мастерских в количестве тысячи человек на собрании 
приняли резолюцию о скорейшем созыве Учредительного собра- 
ния (Хрон., I, 81). 

Митинг в 84-м запасном пехотном полку (Сокольники). По- 
становлено считать приказы без санкции советов рабочих и сол- 
датских депутатов недействительными. Принята резолюция, про- 
тестующая против вывода из Москвы воинских частей, впредь 
до установления нового воинского устава. На митинге выступал 
делегат от Лефортовского районного комитета большевиков 
(«С.-Д.» № 6; «Очерки», 64). 

Собрание исполнительной комиссии временного районного 
комитета совета рабочих депутатов Пресненского района. Реше- 
но приступить к выборам в районный совет рабочих депутатов 
(«С.-Д.» № 5). 

Советом солдатских депутатов избран временный комитет 
при командующем войсками Московского военного округа 
(Хрон., I, 81). 

Похороны студента, убитого в Александровских казармах 
14 (1) марта, когда он призывал солдат присоединиться я рево- 
люции («Р. С.» № 54). 

Собрание офицерских делегатов. Присутствовало около 
200 человек. Принято постановление об организации совета 
офицерских депутатов («Р. С.» № 54). 

23 (10) 

В № 5 «Правды» опубликована резолюция бюро ЦК боль- 
шевиков о войне, указывающая, что «продолжение войны новым 
Временным правительством ставит своей целью ту же империа- 
листическую захватную политику», что поэтому «основной зада- 
чей революционной социал-демократии попрежнему является 
борьба за превращение настоящей антинародной империалисти- 
ческой войны в гражданскую войну народов против своих угне- 
тателей — господствующих классов». 

Собрание на заводе Крамер. Выступало два оратора от МК 
большевиков о текущем моменте. Многие из присутствовавших 
изъявили желание вступить в партию («С.-Д.» № 6; «Очерки», 58). 


Собрание кондукторов Александровской железной дороги 
постановило подчиняться решениям МіК большевиков и произ- 
водить взносы («іС.-Д.» № 5). 

На заседании исполнительной комиссии совета рабочих 
депутатов принято постановление о реорганизации комиссии, в 
состав которой включены президиум совета рабочих депутатов, 
по одному представителю от районов, по одному от .партий и 
лица, стоящие во главе ответственных отделов совета. Утвер- 
ждено положение, выработанное мандатной комиссией, о выбо- 
рах делегатов в совет («Октябрь в Москве», 15 — 16). 

Совместное заседание исполнительной комиссии совета ра- 
бочих депутатов и президиума совета солдатских депутатов. 
Обсуждался вопрос об участии солдат в демонстрации 25 (12) 
марта. Лозунгами демонстрации для солдат намечены: «Учреди- 
тельное собрание», «Демократическая республика», «Восьмичасо- 
вой рабочий день», «Да здравствуют всеобщий мир и братство 
народов!» и некоторые другие («С.-Д.» № 6). 

Заседание советов рабочих депутатов Хамовнического рай- 
она. Обсуждались организационные вопросы, связанные с демон- 
страцией 25 (12) марта («С.-Д.» № 6). 

24 (11) 

В. И. Ленин послал ,в «Правду» третью статью из серии 
«Письма издалека» — «О пролетарской милиции» (Соч., XX, 
31 — 40). 

Заседание МіК большевиков при участии партийного актива. 
Резолюция о Временном правительстве, принятая на этом собра- 
нии, считает Временное правительство контрреволюционным, и 
полагает необходимым «разоблачать его действия, закреплять 
завоевания революции, перестраивать в интересах революцион- 
ной демократии государственную жизнь страны, организовать 
свои силы и изолировать контрреволюцию, подготовляя таким 
образом условия Для перехода власти в руки революционной 
демократии в тот момент, когда это для нее будет выгодно» 
(«Очерки», 47 — 48; «С.-Д.» № 6). 

МіК большевиков дает свой первый наказ военной организа- 
ции, которая входит на правах района в РСДРП(б) с представи- 
тельством в МК («Очерки», 48 и 90). 

Собрание «инициативной, организационной» группы больше- 
виков Хамовнического района. Собрание присоединилось к резо- 
люции активных работников МК большевиков («С.-Д.» № 8). 

Общее собрание рабочих фабрики Фаберже (500 человек). 
Организатором Центрального района МК большевиков сделан 
доклад о текущем моменте. На фабрике организовался завод- 
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ский комитет, который решил послать своего представителя в 
районный комитет МІК большевиков. Организовалась группа для 
коллективной подписки на газету «Социал-демократ» («С.-Д.» 

№ 6 ). 

Митинг на кондитерской фабрике Егорова. Принята резолю- 
ция, требующая введения восьмичасового рабочего дня. Постано- 
влено установить связь с Лефортовским районным комитетом 
большевиков («С.-Д.» № 9). 

( ^ Исполком совета рабочих депутатов выпустил воззвание ко 4 

всем рабочим Москвы с призывом участвовать в демонстрации 
25 '(12) марта для поддержки требований рабочего класса о со- 
зыве Учредительного собрания, установлении демократической 
республики и заключении мира (Крон., I, 83). 

Московский совет студенческих депутатов, вопреки постано- 
влению исполнительного комитета общественных организаций, 
высказался за предоставление свободных помещений высших 
учебных заведений под народные митинги и собрания политиче- 
ских партий (Хрон., I, 83). 

’ 

25 (12) 

Ленин посылает в «Правду» четвертую статью из серии 
«Письма издалека» — «Как добиться мира?» (Соч., XX, 41 — 45). 

Возвращение И. В. Сталина в Петербург из сибирской ссыл- 
ки (Седьмая («апрельская 1 ») Веер, и Петрогр. общегор. кон- 

фер., III). 

Редакция «Социал-демократа» открыла в газете особый от- 
дел: «Солдатская жизнь». Редакция приглашала всех сознатель- 
ных товарищей солдат принять в нем участие. 

Большая демонстрация рабочих и солдат, организованная 
Московским! советом рабочих депутатов под лозунгами: «Да 
здравствует Учредительное собрание!», «Демократическая респу- 
блика», «Восьмичасовой рабочий день», «Мир и братство наро- 
дов и международный социализм». Эти лозунги в день демон- 
страции были напечатаны в органе МК «Социал-демократ» с при- 
зывом принять участие в революционном празднике. С утра со 
всех окраин Москвы двинулись в город колонны рабочих с крас- 
ными флагами, плакатами и знаменами. Из Дорогомилова, от Ка- 
лужской заставы, от Серпуховской площади, от Сокольников, от 
Бутырок колонны направлялись к Театральной площади как цен- 
тральному пункту демонстрации. Впереди демонстрации шли во- 
енные оркестры, исполнявшие марш и марсельезу. Стройными 
рядами, с музыкой и пением демонстранты прошли по Москве и 
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вернулись в свои районы. В определенных местах состоялись за- 
ранее назначенные митинги, на которых выступали партийные 
ораторы. Большевики подчеркивали контрреволюционный харак- 
тер Временного правительства («Очерки», 48 — 49, 105; «іС.-Д.» 

.№ 6 — 7; Хрон., I, 86). . 

Вечером в театре «Зон» после демонстрации состоялось объ- 
единенное заседание пленумов совета рабочих и совета солдат- 
ских депутатов. Было принято решение об устройстве совмест- 
ных заседаний по всем принципиальным вопросам и -об установ- 
лении постоянной связи между советами. Решено созвать съезд 
представителей фронтовых и тыловых советов солдатских и 
рабочих депутатов. Бурные прения вызвало предложение о со- 
зыве международного социалистического съезда в России по во- 
просу о мире. Против обсуждения этого предложения выступил 
: представитель солдат — меньшевик, пытавшийся увлечь за собой 
солдат. Окончательной резолюции по этому вопросу принято не 
было. На этом заседании большевики объявили о создании фрак- 
ции в Московском совете \(«Изв. М. С.» № 13 — 17; Хрон., I,. 
. 86 — 87; «Октябрь в Москве», 16 — 17). 

Митинг на Скобелевской (ныне Советской) площади по окон- 
чании демонстрации, состоявший сплошь из биржевиков, спеку- 
I лянтов и мародеров тыла. Ораторы — контрреволюционеры’ — вы- 
ступали против совета рабочих депутатов и утверждали, что все 
«говорящие против войны — немецкие шпионы» («іС.-Д.» № 8). 

Митинг рабочих на заводе Гужона (тысяча человек) принял 
' резолюцию «о скорейшем восстановлении сношений между соци- 
: алистами всех стран и подготовке мира, который должен быть 
I заключен между свободными народами, а не их правительства- 
ми». По вопросу об отношении к Временному правительству при- 
) нята соглашательская резолюция о необходимости его поддерж- 
| ки і(«С.-Д.» № 9 «Шестнадцать заводов», 385). 

26 (13) 

На некоторых фабриках начались забастовки вследствие от- 
каза владельцев уплатить за) невыход на работу в революцион- 
ные дни. 

Собрание рабочих фабрики бр. Альшванг. Приняты резолю- 
ции, требующие введения восьмичасового рабочего дня и немед- 
ленного прекращения войны. Приступлено к записи желающих 
вступитъ в члены РСДРП(б) («С.-Д.» № 9). 

Московский военно-промышленный комитет выпустил воз- 
звание к офицерам и солдатам русской армии с призывом) дове- 
рять Временному правительству («Очерки», 65). 
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27 (14) 

В. И. Ленин прочел в Цюрихе на собрании швейцарских ра- 
бочих доклад «О задачах РСДРП в русской революции» (Соч , 
XX, 61—64; XXX, 315—319). 

В № 8 газеты «Правда» помещена статья И. В. Сталина 
«О советах рабочих и солдатских депутатов» і(«На путях к Октяб- 
рю», 1 — 2). 

Собрание большевиков машиностроительного и чугунолитей- 
ного завода бр. Филипповых. Решено организовать политический 
клуб. Избран социал-демократический комитет. В -пользу «Соци- 
ал-демократа» отчислено 500 руб. («С.-Д.» № 9). 

Стачки на фабрике обуви «Меркурий» и заводе Павлова. Вы- 
ставлены требования о введении восьмичасового рабочего дня 
(«С-.-Д.» № 9). 

Образовалась мандатная комиссия совета рабочих депутатов 
(«С.-Д.» № 8). 

К 27 (14) марта в совет профессиональных союзов входило 
20 рабочих союзов («Очерки», 56). 

На заседании комитета общественных организаций было 
оглашено постановление Московского торгово-промышленного 
комитета, отрицающее возможность введения восьмичасового ра- 
бочего дня («История пролетариата», 1931, 8, 68). 

28 (15) 

В № 9 газеты «Правда» напечатано сообщение о вступлении 
в состав редакции «Правды» приехавших из ссылки т. И. В. Ста- 
лина и др. 

Собрание большевистской фракции совета рабочих депута- 
тов в помещении Капцовского училища. Участвовало 15 человек. 
Избрано бюро в составе В. П. Ногина, Обуха и др. Решено доби- 
ваться в совете постановки вопроса о восьмичасовом рабочем 
дне. 

На некоторых фабриках происходили забастовки из-за не- 
уплаты денег за невыход на работу в революционные дни. Вы- 
ставлялись также требования о введении восьмичасового рабо- 
чего дня (Хро-н., I, 94). 

Депутаты совета рабочих депутатов на Трехгорной ману- 
фактуре обратились к фабриканту об отпуске средств на воору- 
жение членов фабкома («История -пролетариата», 1931, 8, 66). 

Вышел первый номер' органа совета солдатских депутатов 
«Солдат-гражданин», напечатанный в количестве 100 тыс. экзем- 
пляров. В номере напечата «Декларация прав солдата», приня- 
тая 26 (13) марта на заседании Петроградского совета солдатских 
депутатов («Путь к Окт.», V, 185). 
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29 (16) 

«о »о^Л«н?^я^^ГГП а ,. СТаТЬЯ И - В - С — 

ра;&отох°да™™“ сѵжТак» В 6 “ ЛЬШ “ ,ИК0В » а ”*щк совета 
восьмичасового рабочего дна На :2с? » я?- ни*" ^ едлеіпн0 м введении 
мерное постановление Л ™‘ 

№> - "Од видом за-' 

окончательно не был решец Р («Из:в М С » 14? 3 а Л едании 
пролетариата», 1931, в, 68). 3 ~ 4; * И ™Р™ 

ского совета а 0 тэт"пді Л "Р" сое Л и ™ ть ся к воззванию Петроград- 
° со ета от 2/ О 4 ) марта к народам всего мира о заключении 
г рез голову правительств демократического мира без аннексий и 

сХь Р ІГ„ Й " а 0С " Ме самооп Р е Д ел ения народов Ре*"н* С по” 
(«Очерки», Ш-?ЙГ У “ ВеТУ СО01та »У™«У>» телеграмму 

Принято постановление о составе исполнительного комитетя 

тпя Т п Я Т ГО Ш 60 чел0В6К К| Р° ме представителей -от партий- по 
два от большевиков, меньшевиков и эсеров и по одному от Бѵн- 
да и социал-демократов Латышского края. Кроме того' исполко 
му предоставлялось право кооптировать еще 10 человек Пред- 
ложение о предоставлении представительства в исполкоме сове- 
ту торговых служащих и других организаций было отвеогиѵ-п 
по настоянию- большевиков. отвергну! о 

Организационное собрание профессионального союза ломачі 
ней прислуги («С.-Д.» № 8). оюза Домаш- 

30 (17) 

вини?;™ І ! тШ написал отатью «Проделки республиканских шо- 
винистов» (о клеветнической кампании буржуазной прессы про- 
тив большевиков) (Соч., XX, 56—58). прессы про 

** засе Д ании исполнительного комитета Московского совета 
рабочих депутатов постановлено распустить городскую думу. 

Служащие, мастеровые и рабочие Московского участка слѵж- 
оы тяги Моек ов ск о -ку реко - н ижег ородской и МуромГкой жел^з- 

поІаЗІи'пн^ АОКЛаД ° ТеКуЩеМ моменте ’ единогласно 
постановили. 1) приветствовать в лице советов рабочих и солдат 

ских депутатов раоочии класс и народную армию; 2) поддержи- 
вать (Временное правительство постольку, поскольку оно будет 
выполнять свои обязательства перед народом; 3) признать демо 
іератическую республику с одной оплатой наиболее соответсгеую- 
щей интересам пролетариата формой правления; 4) боротьс/за 
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восьмичасовой- рабочий день и 5) поддержать обращение Петро- 
градского совета рабочих и солдатских депутатов к народам 
всего мира (Хрон., I, 98). 

31 (18) 

Ленин послал телеграмму Гримму в Берн, что заграничное 
бюро ЦК большевиков приняло постановление о немедле^ом 
отъезде эмигрантов через Германию («Ленинский со.» II, 378). 

Заседание Хамовнического районного комитета большеви- 
ков на котором присутствовало более 30 представителен от за- 
водских и фабричных комитетов и воинских местных частей. За- 
слушаны Доклады с мест, в которых сообщалось о введен», ра- 
бочими фабрик и заводов явочным порядком восьмичасового ра- 
бочего дня. Докладчики указывали, что попытки кадетов -высту- 
пить и вести агитацию среди рабочих и солдат всегда «ончалисо 
полнейшей неудачей («-С.-Д.» № 19; «Очерки», 51). 

Собрание большезико-в-типолитографов в помещении Обще- 
ства печатного труда («С.-Д.» № 9). 

-Пленум совета рабочих депутатов вторично обсуждал во- 
прос о восьмичасовом рабочем дне. М-еньшевики и эсеры пред- 
лагали «признать недопустимым сепаратное выступление за вось- 
мичасовой рабочий день». Представители рабочих заявили, что 
«если вопрос о восьмичасовом рабочем дне совет решит отрица- 
тельно то он бѵдет введен революционным явочным порядком». 
Принята компромиссная резолюция, признающая нео-оходи-мым 
обратиться -к Временному правительству с требованием немед- 
ленного издания декрета о восьмичасовом рабочем дне. в Мо- 
«вё же мести этот дань с 3 (21) «реп. не дожмансь декрета 
(«История пролетариата», 1931, 8, 69; «Очерки», 110 111). 

На заседании совета солдатских депутатов обсуждалось воз- 
звание Петроградского совета к польскому народу о признании 
за Польшей права на самоопределение. Единогласно постанов- 
лено присоединиться к воззванию («Путь к Окт.», V, 18УГ 

По решению Московского союза кредитных и ссудоеоерега- 
тельных товариществ было созвано учредительное собрание со- 
вета крестьянских депутатов. Участвовали представители о р 
ганизованных уездных комитетов по 10 человек от ° 

уезда Задачей совета, по мнению собрания, должны -оыть решс 
ние аграрного вопроса, подготовка крестьянства -к Учредитель- 
ному собранию, [представительство интересов крестьяне гва 

(Хрон., I, 105). 
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1 <19) 

Оощее собрание большевистской фракции совета рабочих де- 
путатов, на котором присутствовал 51 человек, прГяло резо- 
люцию, В которой отмечало необходимость для установления Р т ес- 
ного контакта деятельности фракции с директивами партии со- 

п артии ° Р ° ДСКУТ ° К0 | фереНЦИіЮ ’ а затем и Всероссийский съезд 

Пленум Московского совета солдатских депутатов постано 
вил присоединиться по примеру совета рабочих депутатов к воз- 
званию Петроградского совета к народам всего мира. 

2 ( 20 ) 

Состоялся митинг в чае-развесочной Губкина и Кузнецова 
Участвовало около 700 человек. Принята резолюция, приветству- 
ющая воззвание Петроградского совета рабочих депутатов к на- 
родам всего мира (Хром., I, ПО). 

Солдатский митинг в Введенском народном доме принял ре- 
золюцию протеста против отправки на фронт солдат іреволюци- 
оннои армии и потребовал в первую очередь отправить полицию 
(Хрон., I, ПО). 

На заседании исполнительного комитета совета рабочих де- 
путатов было вынесено предложение о необходимости реквизи- 
ровать предприятия в случае, если промышленники, борясь про- 
тив 8 -часового рабочего дня, пойдут «а локаут. Определенного 
решения по этому вопросу вынесено не было. 

Открылся в Москве всероссийский 1 съезд торгово-промыш- 
ленных организаций. Присутствовало 225 делегатов. Председате- 
лем избран Рябушинский. Принята резолюция о войне до побед- 
ного конца и поддержке (Временного правительства (Хрон., 1, 

і ио ) . 

3 ( 21 ) 

С этого дня постановлением Московского совета на предпри- 
ятиях Москвы введен 8-часовой рабочий день. По этому поводу 
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советом выпущено обращение к населению {«Изв. М. С» № 17" 
«История (пролетариата», 1931, 8, 69). 

Московские советы рабочих и солдатских депутатов приня- 
ли постановление: 1) распустить городскую думу и передать все 
ее функции учреждениям и исполнительным органам комитета 
общественных организаций; 2) немедленно, в революционном, 
порядке, приступитъ к проведению выборов по четырехчленной 
формуле для создания временного, впредь до издания общего’ 
государственного закона, органа общегородского управления и 
3) сделать представление [Временному правительству об издании 
декрета о немедленной демократизации муниципального управ- 
ления (Хрон., I, 108). 

Рабочие фабрики Эйнем и завода Листа приняли резолюцию- 
о необходимости организовать строгий контроль со стороны 
пролетариата над деятельностью буржуазного Временного пра- 
вительства. В резолюции отмечена также необходимость созыва 
съезда социалистов всех стран для выработки условий мипа 
(Хрон., I, 108). 

Московское губернское учредительное собрание крестьян вы- 
сказалось за немедленную приостановку покупки и продажи зем- 
ли (Хрон., I, 108). 

4 (22) 

Забастовка на механической фабрике Шавыкина. Выставлено 
требование гарантийного заработка. Места объявлены под бой- 
котом («С.-Д.», № 34). 

Собрание солдат 185-го запасного полка постановило: «1) не 
ѵходить на позиции до тех пор, пока об этом не будет поста- 
новлено советом солдатских депутатов 2) при решении вопроса 
об отправке войск на позиции следует помнить, что надо защи- 
щать Россию не только от Вильгельма, но и от русской буржуа- 
зии и помещиков, 3) в первую очередь на позиции должны быть 
посланы городовые и прочие защитники старого режима, 4) для 
заключения мира необходимо в кратчайший срок созвать в Рос- 
сии конференцию из представителей рабочих всех воюющих 
стран» («Очерки», 65; Хрон., ,1, 111). 

На заседании исполнительного комитета совета рабочих де- 
путатов принято постановление по поводу отправки маршевых 
рот из московского гарнизона. Этим постановлением обеспечи- 
валось оставление в (Москве кадра революционного войска 
(«Изв. іМ. С.» № 19). 

'Командующий войсками Московского военного округа 
полк. Грузинов с целью воспрепятствовать большевистской ра- 
боте в армии издал приказ о недопущении в казармы для агита- 
ции и пропаганды «посторонних лиц» («Очерки», 65). 
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5 (23) 

Рабочие трубочного завода Михельсона прекратили оаботы 
с целью почтить память борцов, «павших за свободу в Петро- 
граде» («Известия М. С.» № 23). 

На заседании совета солдатских депутатов обсуждалось по 
становление штаба Московского военного округа ^ выводе из 
^°“ вы Революционных частей. Совет постановил потребовать 
разжалования и отправки на фрбцт бывших полицейских и жан 
дармских офицеров («Путь к Окт.», V, 192). ицеиСіШх и жан - 

. а К0ІН Ференции народных социалистов принята резолюция 
о безусловной поддержке Временного правительства и о ведении 
воины до тех пор, пока не будет уничтожена опасность, угрожа- 
ющая завоеванной свободе от Германии (Хрон., I, 113). 

6 (24) 

Принят собранием инициативной группы устав «Социалисти- 
ческой организации учащихся среднеучебных заведений г Мо- 
сквы» («Наше рождение», 46). 

7 (25) 

Совместное заседание. Московского областного бюро ЦіК и 
МК большевиков. В принятой резолюции, исходя из существа 
Временного правительства, как правительства враждебных про- 
летариату и крестьянству классов, устанавливаются задачи стоя- 
щие перед раоочим классом, а именно — «отстаивать и расши- 
рять те условия, которые обеспечивают максимальный размах 
революции... смещать повсеместно сверху донизу представителей 
сіарой власти... создавать местные революционные комитеты, 
организовывать народную милицию под контролем пролетар- 
ских и крестьянских организаций». В резолюции о войне указы- 
вается, что рабочий класс должен вступать в сношения с лроле- 
іариатом воюющих и нейтральных стран для содействия прекра- 
щению войны. Революция выражает протест против допущения 
постановлением: Московского совета от 3 (21) апреля сверхуроч- 
ных работ («Очерки», 52 — 53; «С.-Д.» № 17). 

Общее соорание организаторов-болыпевиков Лефортовского 
района («С.-Д.» № 15). 

За несколько часов до Московской областной конференции 
советов рабочих депутатов состоялось объединенное заседание 
• совета рабочих и совета солдатских депутатов, на котором 1 рас- 
смотрены основные вопросы областного, совещания, - — - о месте 
созыва Учредительного собрания и об отношении к Временному 
правительству и к войне. Принято .постановление о созыве Учре- 
дительного собрания в Петрограде. По отношению к Временно- 
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му правительству принята резолюция, предложенная исполни- 
тельным комитетом совета рабочих депутатов и президиумом 
совета солдатских депутатов, о необходимости контроля рабо- 
чего класса над деятельностью Временного правительства и 
разоблачения всякой 1 его попытки в интересах господствующих 
классов, задержать дальнейшее развитие революции. Вопрос об 
отношении к войне объединенное заседание обсудить не успело. 
Бурные прения вызвало демагогическое выступление офицера 
«представителя фронта» с обвинением рабочих в нежелании ра- 
ботать на армию. 

Открылась Московская областная конференция ^советов ра- 
бочих и солдатских депутатов. Обсуждался вопрос ою отношении 
к Временному правительству. Принята резолюция, предложенная 
Московским советом, о необходимости установления контроля 
над деятельностью Временного правительства и необходимости 
объединения вокруг рабочего класса всех демократических сил и 
изоляции контрреволюции. По вопросу о войне докладчиком' вы- 
ступил И. И. Скворцов, разоблачивший ее империалистический 
характер и предлагавший заставить . Временное правительство 
отмежеваться от политики Милюкова. Принята компромиссная 
резолюция о необходимости созыва социалистической конферен- 
ции и заключении мира без аннексий и контрибуций но в то же 
время вести энергичную оборонительную войну («Изв. М. С.» 
№ 21, 22; «С.-Д.», № 15). 

Открылся всероссийский кооперативный съезд, на котором 
участвовало около тысячи человек. Обсуждали вопрос оо орга- 
низации Всероссийского кооперативного союза (Хрон., , I- )• 


8 (26) 

Собрание отъезжающих в Россию большевиков приняло на- 
писанное В. И. Лениным «Прощальное письмо к швейцарским ра- 
бочим» (Соч., XX, 65 — 70). 

В N° 18 газеты «Правда» опубликованы резолюции бюро ЦК 
большевиков «О Временном правительстве» и «О войне и мире». 

Общее собрание большевиков Лефортовского района. Поря- 
док дня: доклады с мест, доклад представителей Лефортовского 
районного комитета, доклад представителей МК, выборы в рай- 
онный комитет и др. («С.-Д.», № 15). 

Собрание членов Рогожского района МК большевиков при- 
соединилось к резолюциям МК по основным вопросам текущего 
момента («С.-Д.», № 24). 

Собрание большевиков Городского района, на ко ™ром 
представитель МК выступил с докладом о деятельности іМК в 
подпольи. В докладе подчеркивалось, как незначительные по 
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числу подпольные кружки сумели идейно сорганизовать проле- 
тариат вокруг знамени революционной социал-демократии (боль- 
шевиков) {«Очерки», 53). 

Собрание рабочих Военно-промышленного товарищества и 
некоторых других фабрик (тысяча человек). По докладу члена 
совета рабочих депутатов выступил солдат 1 , который сообщил, 
что введение 8-часового рабочего дня встречено с удовлетворе- 
нием в казармах. Принята резолюция, предложенная представи- 
телем МіК большевиков («Очерки», 54). 

На Московской областной конференции советов рабочих и 
солдатских депутатов обсуждались вопросы о борьбе с контр- 
революцией, демократизации городских и земских самоуправле- 
ний и о созыве Учредительного собрания в Петрограде («С-Д.» 
№ 15 ). 

На кооперативном съезде обсуждался продовольственный 
вопрос и вопрос об участии кооперативов в подготовке к Учре- 
дительному собранию (Хрон., I, 130). 

9 |(27) 

В. И. Ленин с группой эмигрантов выехал в Россию из 
Швейцарии («Ленинский об.» XIII, 271). 

Собрание Рогожского районного комитета большевиков. 
Принято решение о необходимости существования одного социал- 
демократического клуба в районе. Собрано 58 руб. на посылку 
«Социал-демократа» в окопы («іС.-Д.» № 24). 

На Московской областной конференции советов рабочих и 
солдатских депутатов обсуждали вопрос о 8-часовомі рабочем 
дне. Избрано областное бюро иѳ 16 человек: по одному от ка- 
ждой губернии и по три представителя от московских советов 
рабочих и солдатских депутатов. Областному бюро предложено 
принять меры к скорейшему созданию областного совета кресть- 
янских депутатов. Конференция признала необходимым присту- 
пить к широкой агитации в армии и среди крестьян в целях 
разъяснения «истинного характера экономических требований 
рабочего класса» («С-Д.», № 15). 

Всероссийский кооперативный съезд постановил оказать ши- 
рокую поддержку Временному правительству. Избран совет все- 
российских кооперативных съездов (Хрон., I, 133 — 134). 

На собрании рабочих фабрики «Богатырь» и завода акцио- 
нерного общества «Шеврохром» были приняты резолюции с тре- 
бованием. скорейшего окончания войны и немедленного отказа 
со стороны Временного правительства от завоевательной поли- 
тики. На чугунолитейном 1 заводе Московского городского управ- 
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ления {на 11-й версте от Москвы) собрание рабочих приняло 
резолюцию, в которой заявило, что совет рабочих и солдатских 
депутатов есть единственное учреждение в настоящий момент, 
вокруг которого должны сплотиться народные массы, что раз- 
облачение каждого шага Временного правительства и строжай- 
ший контролъ за ним со стороны совета рабочих и солдатских 
депутатов необходимы и целесообразны и что воззвание совета 
рабочих и солдатских депутатов к пролетариату -всех стран яв- 
ляется своевременным {Хрон., I, 129). 


10 (28) 

В № 19 газеты «Правда» напечатана статья И. В. Сталина 
«Против федерализма» («На путях к Октябрю», 10 — 13). 

В газете «Социал -демократ» напечатано воззвание к женщи- 
на м-р аботницам с разъяснением, почему они должны совместно 
с рабочими вести борьбу за большевистские лозунги, за вступле- 
ние в профессиональные союзы, за организацию своей газеты 
и пр. («С.-Д.» № 18). 

На ряде собраний рабочих приняты резолюции против вой- 
ны. На заводе «Каучук» рабочие протестовали против травли, под- 
нятой буржуазной прессой по адресу газеты «Социал-демократ», 
постановили ее поддерживать и бойкотировать буржуазные газе- 
ты (Хрон., I, 132). 


1 1 (29) 

Заседание Московского комитета большевиков с участием 
активных работников районов. Обсуждался' вопрос о созыве об- 
щегородской конференции. Постановлено созвать конференцию 
16 (3) апреля. В порядок дня внесены дополнительно вопросы 
(см. 21 <8) марта): 1) об отношении к Временному правительству, 
2) о контрреволюции и борьбе с ней, 3) аграрный вопрос, 4) об 
организации 1 мая, 5) отношение к меньшевикам {Протоколы, 
Архив МіК). 

Собрание представителей -эвакуированных частей москов- 
ского гарнизона в помещении завода Михельсона, отмечая в- 
своей резолюции империалистический характер войны, проте- 
стует против попыток буржуазных газет разъединить солдат и 
рабочих {«Очерки», 66). 

Учредительное собрание профессионального союза работни- 
ков сцены («1С.-Д.», № 32). 


12 (30) 

Общее собрание большевиков Городского района. Порядок 
дня: аграрный вопрос, 8-часовой рабочий день, выборы в город- 
ской районный комитет и конференцию («С.-Д.» № 20). 


I 


42 



Хроника 


Апрель 


Общее собрание членов РСДРП Лефортовского района. При- 
няты резолюции, предложенные большевиками (86 голосов про- 
тив 9 и 9 воздержавшихся). Предложения меньшевиков собрали 
лишь 7 голосов при 4 воздержавшихся («Очерки», 54). 

В № 20 газеты «Социал-демократ» сообщается о работе Прес- 
ненского райкома большевиков. Состоялось три заседания район- 
ного комитета, в районе проведен ряд митингов (на Прохоров- 
ской фабрике и др.), на которых наибольшим успехом пользуют- 
ся ораторы-болышевики. На всех более или менее крупных заво- 
дах имеются большевистские ячейки («С.-Д.» № 20). 

14 (1) 

■В. И. Ленин утром приехал в Стокгольм; вечером выехал в 
Россию («Даты жизни», 488). 

Общее собрание рабочих Русско -бельгийского завода едино- 
гласно решило бесплатно работать по разгрузке Московского же- 
лезнодорожного узла во вторник пасхальной недели (17 (4) апре- 
ля) («С.-Д.» № 26). 

15 (2) 

Собрание членов Рогожско-басманного района РСДРіЩб). 
Выбор делегатов на общегородскую конференцию большевиков 
,(«С.-Д.» № 23). 

16 (3) 

Приезд из эмиграции В'. И. Ленина. Торжественная встреча 
на Финляндском вокзале рабочими организациями, солдатами, 
представителями ЦК и ПК РСДРП(б). Речь В. И. Ленина с бро- 
невика на площади у Финляндского вокзала и с балкона дворца 
Кшесинской. Торжественное заседание представителей райкомов 
РСДРПі(б) Петрограда, Кронштадта и окрестностей в помещении 
ПК, в бывшем дворце, Кшесинской ,(«П. Р.», 1924, I, 108; «Даты 
жизни», 188). 

16—17 (3—4) 

Первая Московская общегородская партийная конференция 
большевиков. На конференции присутствовало 258 представите- 
лей с решающим голосом от 6 тыс. членов московской организа- 
ции. В президиум конференции были избраны: М. С. Ольмин- 
ский (председатель), П. Г. Смидович (товарищ председателя), 
Ф. 3. Дзержинский и др. Внеочередное заявление о том, что в 
Петрограде ждут к 1 1 час. вечера приезда В. И. Ленина, было 
встречено с энтузиазмом. От имени конференции была послана 
приветственная телеграмма В. И. Ленину. С докладами выступа- 
ли: И. И. Скворцов-Степанов (о текущем моменте, отношении к 
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Временному правительству, к войне, о контрреволюции и борьбе 
с ней, ,о 8-часовом рабочем дне и об аграрном вопросе), П. К. 
Штернберг (о милиции). В прениях на конференции, куда были 
допущены объединенцы (Яхонтов, Гальперин и др.), раздавались 
голоса «революционного оборончества». Эта точка зрения кон- 
ференцией была отвергнута. Произведены были выборы в МК 
(«Очерки», 60 — 62). 

17 (4) 

В. И. Ленин выступал с докладом «О задачах пролетариата 
в данной революции» на совещании большевиков, членов Всерос- 
сийской конференции советов рабочих и солдатских депутатов. 
Этот доклад был им повторен на совместном собрании больше- 
виков и меньшевиков, членов той же конференции (Соч., XX, 
76 — 83, 87—90; «К. Л.», 1926, 3 (18), 72—75; «Правда», № 27; 
«Даты жизни», 189). 

Выступление В. И. Ленина на заседании исполнительного 
комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 
с сообщением об условиях возвращения в Россию («Петроград- 
ский, совет», 73—74; Соч., XX, 75; «Даты жизни», 189). 

Собрание рабочих фабрики Суздальцева постановило требо- 
вать опубликования тайных дипломатических договоров и уста- 
новления контроля советов рабочих и солдатских деуптатов над 
Временным' правительством («С.-Д.» № 26). 

В Астраханских казармах состоялось собрание солдат, по- 
священное памяти жертв ленского расстрела. Принята резолю- 
ция, требующая от правительства обеспечения семей жертв лен- 
ского расстрела и назначения следствия над виновниками крова- 
вой бойни {«С.-Д.» № 26). 

Аналогичная резолюция была принята на летучем митинге 
(600 человек) у Рогожской заставы («С.-Д.», № 26). 

Состоялось объединенное заседание пленумов советов рабо- 
чих и солдатских депутатов, посвященное годовщине ленского 
расстрела. 

Открылся в Москве учительский съезд, на который прибыло 
более 700 учителей из разных городов России (Хрон., И, 12). 

В. И. Ленин вступил в редакцию газеты «Правда» («Правда» 
№ 25; «Даты жизни», 189). 

18 (5) 

Собрание работников московской окружной организации 
большевиков. Заслушаны доклады о мест. Докладчики сообщили 
о ходе работы: ведется энергичная агитация среди крестьян, па 
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заводах — митинги; резолюции МіК о войне и отношении к Вре- 
менному правительству всюду находят горячую поддержку. За- 
тем; 'был сделан доклад о Московской общегородской' конферен- 
ции («С.-Д.» № 26). 

Собрание Замоскворецкого районного совета. Приняты резо- 
люции: предложить городскому совету рабочих депутатов доби- 
ваться от Временного правительства издания декрета о передаче 
штрафных капиталов в ведение советов рабочих депутатов. До 
окончательного решения вопроса расходование штрафных ка- 
питалов производится с согласия заводских комитетов; относи- 
тельно празднования 1 мая (18 апреля) присоединиться к реше- 
нию Московского совета рабочих депутатов («С.-Д.», № 26). 

19 (6) 

В № 25 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Два мира» (іСоч., XX, 84). 

Заседание МіК большевиков. Заслушаны доклады редакто- 
ров «'Социал-демократа» — М. С. Ольминского и П. Г. Смидовича. 
Постановлено: 1) установить более тесную связь между редак- 
цией 1 и партийной организацией, 2) открыть сбор- во всероссий- 
ский фонд рабочей печати, 3) положить начало устройству все- 
российского музея рабочей печати, 4) начать сбор на газету 
«Социал-демократ» для увеличения формата, 5) опубликовать 
список сотрудников газеты, 6) принять меры к открытию книж- 
ной лавки, 7) опубликовать списки членов МіК («С.-Д.» № 29). 

Постановлено также создать постоянно действующую кол- 
легию агитаторов при МіК и пополнить районы силаути агитато- 
ров и организаторов («Очерки», 70). 

МК делегировал своих представителей в агитаторскую кол- 
легию и в комиссию совета рабочих депутатов по организации 
празднования 1 мая («Очерки», 71). 

В ЦБ совета профессиональных союзо-в делегировано два 
представителя. Решено организовать при МіК большевиков груп- 
пу товарищей специально для работы в профсоюзах («Очер- 
ки», 57). 

19—22 (6—9) 

Делегатский съезд Московско-курской, Нижегородской, Му- 
ромской и Окружной железных дорог. Принят устав союза («Во- 
ля и думы ж-ка», № 2). 

20 (7) 

В № 26 газеты «Правда» опубликованы «тезисы» В. И. Ле- 
нина «О задачах пролетариата в данной революции» (Соч., XX, 
87 — 90; «Даты жизни», 189). 
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1917 год в Москве 


Исполнительным комитетом совета рабочих депутатов приня- 
то положение о выборах в совет («Известия», № 30). 

Совещание комиссии труда при совете рабочих депутатов. 
Постановлено образовать центральную конфликтную комиссию 
(«С.-Д.» № 28). 

Московский совет солдатских депутатов высказался против 
созыва в Москве всероссийского военного съезда ввиду того, что 
в Петрограде в ближайшее время состоится Всероссийский съезд 
советов (Хрон., II, 21). 

Открылся Всероссийский женокий съезд, созванный Лигой 
равноправия женщин. Пролетарские организации приглашены не 
были. Выступавший член Союза союзов отметил, что женщииам- 
пр'олетаркам не место в таких организациях, и предложил им по- 
кинуть съезд (Хрон., II, 21 — 22). 

21 ( 8 ) 

Собрание железно дорожников-болыпевиков в здании Бутыр- 
ского народного дома. Постановлено послать приветственную’ те- 
леграмму В. И. Ленину. Выставлены требования: опубликовать 
тайные дипломатические договоры, уничтожить цензуру при по- 
сылке литературы за границу, пропуститъ политических эмигран- 
тов в Россию 1 независимо от их взглядов на войну. Собрание в 
принятой резолюции обещало газетам — «Социал-демократ» и 
«Правде» — всяческую поддержку в их борьбе с контрреволюцией, 
откуда бы она ни исходила» («С.-Д.» № 31). 

На заводе- Тильманеа организована большевистская ячейка 
(«Октябрь на Кр. Пресне», 54). 

Многочисленный митинг рабочих и солдат у Спасской заста- 
вы. Выставлены требования опубликования тайных договоров, 
улучшения положения солдат, безвозмездного отчуждения поме- 
щичьей земли в пользу крестьян, установления контроля совета 
рабочих и солдатских депутатов над Временным правительством 
(«С.-Д.», № 28). 

Собрание раненых и больных солдат в Травматологическом 
институте. Постановлено требовать установления контроля со 
стороны совета рабочих и - солдатских депутатов над Временным 
правительством («С.-Д.» № 29). 

На пленуме совета рабочих депутатов решено организовать 
празднование 1 мая по новому стилю. Этот день решено отрабо- 
тать в воскресенье 29 (16) апреля, пожертвовав заработную пла- 
ту на подарок армии. Предложено на предстоящей демонстрации 
выставить лозунги: «Да здравствует Интернационал!», «Да здрав- 
ствует Учредительное собрание!», «Мы против захвата и контри- 
буций!» и др. («Изв. М. С.», № 30- — 31, 35). 
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22 (9) 

В № 28 газеты «Правда» опубликована статья В. И. Ленина 
«О двоевластии», (Соч., XX, 94—96). 

Открытие клуба Бутырского райкома большевиков. Собрав- 
шиеся ра-оочие разных заводов и партийные работники поедали 
приветственную телеграмму В. И. Ленину («-С.-Д.», № 28}. 

Собрание рабочих артиллерийского завода. Выставлены тре- 
бова-ния: установление контроля со стороны советов рабочих и 
солдатских депутатов над Временным правительством, опублико- 
вание тайных дипломатических договоров, улучшение положения 
солдат и увеличение жалованья («С.-Д.» № 29). 

Общее собрание рабочих прессового завода постановило 
праздновать день 1 мая «вместе е рабочими всех стран по новому 
стилю, т. е. 18 апреля по старому стилю» («С.-Д.», № 29). 

На Семеновской площади большой народный митинг с уча- 
стием солдат. Выставлены требования: контроль над Временным 
правительством со стороны совета рабочих депутатов, опублико- 
вание тайных договоров. Признано необходимым усилить рас- 
пространение социалистической печати в армии среди солдат 
(«С.-Д», № 32). 

23 (10) 

Денин выступил на митинге в Измайловском полку. (в Петро- 
граде) (Соч., XX, 145 — 146; «Даты жизни», 189). 

В. И. Ленин закончил брошюру «Задачи пролетариата в па- 
шей революции» (Соч., XX, 109 — 135; «Даты жизни», 190). 

, 

24 <1 1) 

В № 29 газеты «Правда» помещена стать» И. В. Сталина «Две 
резолюции» (об отношении к «займу свободы» рабочих и согла- 
шателей) («На путях к Октябрю», 14). 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) организа- 
ция празднования 1 мая, 2) общегородская конференция, 3) «заем 
свободы», 4) военная организация и пр. По первому вопросу по- 
становлено заявить протест против постановления совета рабо- 
чих депутатов об отчислении заработка 16 апреля (когда будут 
работать вместо 18 апреля) на «красный подарок армии». Обще- 
городская конференция назначается на субботу 15 апреля. Пред- 
ложенный -порядок дня конференции: 1) всероссийская конфе- 
ренция, 2) объединительная платформа с меньшевиками, 3) ре- 
золюция по аграрному вопросу, 4) -совет рабочих депутатов и 
совет солдатских депутатов и прочие беспартийные организа- 



ц'И'И, 5) профессиональные союзы, кооперативы, клубы и пр., 
6) страховой вопрос, 7) III Интернационал, 8) захватное право в 
рабочем движении и крестьянском движении, 9) выборы на все- 
российскую конференцию. По вопросу о «займе свободы» при- 
нимается резолюция фракции -совета рабочих депутатов со «сти- 
листическими поправками» (-см. 14 (27) апреля, Протоколы, 
Архив МіК). 

Открытие Пресненского клуба большевиков. Собравшиеся, 
отмечая -в принятой резолюции невыход в свет из-за отсутствия 
бумаги газеты «Социал-демократ» 22 (9) и 24 (11) апреля, пред- 
лагают Московскому совету рабочих депутатов «принять меры 
к правильному распределению бумаги между органами печати 
пропорционально действительным их потребностям» («С.-Д.» 
№ 28). 

На пленуме совета рабочих депутатов состоялись выборы 
президиума в составе Хинчука. (председатель), См-идовича, Его- 
рова, Н-огина, Никитина, Розенблюма и Руднева и исполнитель- 
ного комитета. Пр-ошел предложенный фракциями совета согла- 
сительный список из равного числа представителей (по 20 чело- 
век) от большевиков, меньшевиков и эсеров («Мзв. М. С.» № 33, 
•34). 

25 (12) ' 

В № 30 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Бестыдная ложь капиталистов» (по поводу клеветнической 
кампании против большевиков) (Соч., XX, 147 — 148). 

Общее собрание Городского района большевиков (250 чело- 
век). Принято единогласно решение послать приветственную те- 
леграмму В. И. Ленину. Постановлено присоединиться к резолю- 
циям, принятым на конференции. Признано необходимым «войти 
в тесную связь с органом «Социал-демократ», который «является 
выразителем интересов рабочего класса и идейным 1 вождем рево- 
люционного марксизма». Постановлено предложить всем товари- 
щам однодневный заработок за работу в воскресенье 16 апреля 
старого стиля (вместо 1 мая (18 апреля) передать в военную ор- 
ганизацию при -МІК для посылки солдатам в окопы -революцион- 
ной литературы) («С.-Д.» № 31). 

Собрание типографского подрайона большевиков заслушало 
доклад о деятельности подрайона, об организации боевой дру- 
жины печ-атников, о «займе свободы», о праздновании 1 мая, об 
издательской деятельности подрайона, -о -рабочей печати. Приня- 
ты резолюции: 1) считать необходимым организацию боевой дру- 
жины печатников, 2) участвовать в праздновании 1 мая, 3) счи- 
тать голосование за «заем' свободы» преступлением против меж- 
дународного пролетариата, а потому голосовать против займа, 




48 


к 






4) предложить совету рабочих и солдатских депутатов снестись 
с предпринимателями типографий об уступке части бумаги для 
рабочей печати. В случае надобности прибегнуть к содействию 
союза печатников для получения бумаги («С.-Д.» № 33). 

Общее собрание рабочих при главных мастерских по выдел- 
ке колючей проволоки приняло резолюцию, протестующую про- 
тив выпуска «займа свободы» и требующую опубликования тай- 
ных договоров с союзниками («Октябрь в Москве», 21). 

Такую же резолюцию приняли собрания рабочих обозных 
мастерских и рабочих фабрики акционерного общества Швабе 
(«Октябрь в Москве», 25). 

Совет рабочих депутатов Лефортовского района принял 
предложенную большевиками резолюцию об отказе поддержи- 
вать «заем свободы», так как «участие в займе является поддерж- 
кой воинствующих планов буржуазии и разбивает классовую со- 
лидарность международного пролетариата». Предложенная мень- 
шевиками резолюция о поддержке «займа свободы» получила 
всего 1 голос («С.-Д.» № 31). 

■Общее собрание профессионального союза кожевников. По- 
становлено принять решительные мерьі' к привлечению 1 широких 
масс рабочих в профессиональный союз («С.-Д.» № 32). 

26 (13) 

В № 31 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина 
«Война и Временное правительство» и «По стопам «Русской во- 
ли» (по поводу клеветнических выступлений органа Плеханова 
«Единства») ('Соч., XX, 149 — 152Д 

Общее собрание Сокольнического района большевиков. При- 
нята резолюция, выражающая «полную солидарность с постанов- 
лениями партийной конференции» («С.-Д.» № 31). 

Организационное собрание большевиков Мытищинского под- 
района. Выбран подрайонный комитет («С.-Д.» № 34). 

В социал-демократическом клубе Бутырского района прочи- 
тана лекция на тему «Заем свободы» в связи с текущим момен- 
том. Большинством всех против одного (заявившим себя «убеж- 
денным менышевиком-плехановцем») принята резолюция против 
какой бы то ни было поддержки «займа свободы» («С.-Д.» № 32). 

Общее собрание рабочих завода инж. Пэлна постановило под- 
держать «заем свободы» только в том случае, если Временное 
правительство объявит, что оно не стремится к завоеванию тер- 
ритории и откажется от аннексий и контрибуций. Собрание по- 
требовало также опубликования тайных договоров («Октябрь в 
Москве», 26—27). 



I 1917 год в Москве 
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Общее собрание рабочих и служащих Московских обозных 
мастерских постановило «потребовать от советов рабочих и сол- 
датских депутатов равномерного распределения бумаги для га- 
зет» («ОД.» № 37). 

Собрание солдат 1-го запасного телеграфного батальона. 
Представителем военной организации большевиков прочитан до- 
клад на тему «Программа РСДРіЩб) и ее отношение к текущим 
вопросам». В принятой резолюции солдаты «подтвердили свое 
полное единение и дружбу с рабочим классом» («С.-Д.» № 31). 

На заседании исполкома совета рабочих депутатов при- 
сутствовала французско-английская делегация социалистов 
(«Изв. М. С.» № 35). 

Делегатское собрание союза деревообделочников (при уча- 
стии около 150 делегатов от всех фабрик, заводов и мастерских 
г. Москвы) высказалось решительным образом против поддержки 
«займа свободы» и предъявило Временному правительству требо- 
вание о немедленном издании «декрета о прогрессивно-подоход- 
ном налоге с установлением минимальной нормы, с которой бу- 
дут исчисляться налоги, дабы тем самым всю тяжесть налогов 
переложить с неимущих на имущие классы» («С.-Д.» № 31). 

27 (14) 

Открытие I Петроградской общегородской конференции 
большевиков. Ленин избирается почетным председателем. На пер- 
вом заседании конференция заслушала и обсудила доклад 
В. ;И. Ленина о «текущем моменте» и приняла воззвание «Против 
погромщиков» (Летрогр. общегор. и всеросс. конф., 7 — 20; 
Соч., XX, 175 — 184; «Даты жизни», 190). 

В № 32 газеты «Правда» помещены статьи В. И. Ленина 
«Союз лжи», «Банки и министры», «Важное разоблачение» и 
И. В. Сталина «Землю — крестьянам» (Соч., XXI, 153 — 157; «На 
путях к Октябрю», 15 — 16). 

Заседание Московского* комитета большевиков. В порядке 
дня: 1) утверждение докладов, резолюций и докладчиков на об- 
щегородской конференции, 2) тезисы Ленина и 3) текущие дела. 
Для обсуждения тезисов Ленина назначается экстренное заседа- 
ние МК 19 апреля (2 мая но новому стилю). Назначаются доклад- 
чики на общегородскую конференцию. Решено организовать 
Красную гвардию. Постановление по аграрному вопросу: «объ- 
явить конференции, что мнения по* аграрному вопросу разошлись, 
и предложить на обсуждение два проекта резолюции». По до- 
кладу т. Омидовича об участии в назначенном советом рабочих 
депутатов заседании с участием делегатов 'социалистических пар- 
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хий Англии и Франции постановлено, что тт. Сокольников и Са- 
харов выступит на этом заседании с декларацией и уйдут в знак 
протеста против социал-шовинизма. Принимается окончательный 
іекст резолюции о «займе свободы». Констатировав, что «заем 
свободы» выпускается главным образом для целей затягивангін 
войны, а также для укрепления позиций буржуазии, и что санк- 
^ ция займа пролетариатом 1 «была бы изменой тому делу, которое 
мы начали», резолюция заключает: «При таких условиях мы ре- 
шительно высказываемся' против какой бы то ни было поддерж- 
ки так называемого «займа свободы» (Протоколы, Архив МК). 

На заседании большевистской фракции совета рабочих де- 
путатов принята резолюция, решительно протестующая против 
поддержки «займа свободы» (Протоколы, Архив МК). 

Собрание двух тысяч рабочих фабрики Сиу и К 0 вынесло 
резолюцию протеста против «займа свободы» («Октябрь в Моск- 
ве», 23). 

Собрание заводского комитета завода Михельсона. Утверж- 
дена инструкция Красной гвардии («Из ист. моек, раб Ко 
гв.», 117). ' 

Общее собрание рабочих 10 заводов в количестве ' 500 чело- 
век, собравшихся на заводе Розенталь, приняло резолюцию с тре- 
бованием 1 опубликования всех тайных договоров, введения на- 
лога на военные прибыли капиталистов, заключения Николая II 
в Петропавловскую крепость, равномерного распределения бума- 
ги между всеми органами печати («Октябрь в Москве», 25 — 26). 

Общее собрание служащих обозных мастерских в количест- 
ве 1 600 человек вынесло постановление о переводе Николая II 
и всей царской семьи в Петропавловскую крепость («С-Д.» № 39, 
«Кр. Замоскворечье», 59). 

На пленуме совета рабочих депутатов обсуждался вопрос об 
отношении к «займу свободы». Исполнительный комитет пред- 
лагал поддержать заем', поставив Временному правительству оп- 
ределенные условия. Против этого предложения выступили боль- 
шевики. Оставшиеся в меньшинстве в исполкоме большевики ре- 
шительно протестовали против займа. Окончательного решения 
на пленуме принято не было (Протокол Моссовета от 27 (14) ап- 
реля, Мособлархив). 

Басманный районный совет рабочих депутатов принял резо- 
люцию, высказывающуюся цротив поддержки «займа свободы» 
(«Октябрь в Москве», 23). 

Собрание членов профсоюза кожевенного производства заво- 
да «Поставщик». Принята резолюция: присоединиться к поста- 
новлению советов рабочих и солдатских депутатов о праздно- 
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ваши 1 мая. Ввиду недостатка бумаги требовать от советов ра- 
бочих и солдатских депутатов принять все меры для обеспече- 
ния рабочей и солдатской прессы бумагой («С.-Д.» № 34). 

28 (15) ~ 1 " 

В № 33 газеты «Правда» напечатано за подписью ЦК и ПК 
большевиков воззвание «Против погромщиков», принятое нака- 
нуне Петроградской общегородской конференцией (написано 
В. И. Лениным) (Соч, XX, 163 — 165). 

В № 33 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Граждане! Поймите, в чем 1 состоят приамьг капиталистов всех 
стран!», «Честный голос е хоре клеветников» (обе по поводу 
травли большевиков) и «Добровольное соглашение» между кре- 
стьянами и помещиками» (Соч., XX, Г66 — 170). 

Второе заседание I Петроградской общегородской конферен- 
ции большевиков. Принят устав петроградской организации. 
Большинством голосов принята предложенная 1 В. И. Лениным ре- 
золюция о текущем моменте и об отношении к Временному пра- 
вительству. Все правооппортунистические поправки Каменева 
отклонены (Петрогр. общегор. и всеросс. конф., 21 2ъ, 

Соч, XX, 185), 

В Петрограде вьгшел № 1 газеты «Солдатская правда», ор- 
гана военной организации большевиков. В номере напечатаны 
речь В. И. Ленина к солдатам на митинге в Измайловском полку 
и статья '«Солдаты и земля» (Соч, XX, 145 — 146, 171 172). 

Вторая общегородская Московская конференция большеви- 
ков Порядок дня: 1) «заем свободы», 2) III Интернационал, 3) аг- 
рарный вопрос, 4) выборы на Всероссийскую и Московскую об- 
ластные партконференции. С докладом о III Интернационале вы- 
ступил П. Г. Смидович, об аграрном вопросе — И. И. Скворцов. 
Конференция решительно высказалась против «какой оы то ни 
было поддержки так называемого «займа -свободы» и постано- 
вила- упорно бороться за создание III Интернационала («С.-Д.» 
№ 31, 35; «Очерки», 70 — 71). 

Па Всероссийскую конференцию РСДРО(б) Московская го- 
родская конференция выбрала: Ф. Э. Дзержинского, М. С. Оль- 
минского, И. И. Скворцова, П. Г. См-идовича, Р. С. Землячку, 
и др. («Очерки», 73). 

На пленуме Московского совета рабочих депутатов вторич- 
но обсуждался вопрос о «займе свободы». Перед пленумом^ на 
совместном заседании фракций совета: сголашательский олок оез- 
успешно пытался убедить большевиков поддержать позицию о-ло- 
ка по отношению к займу. На пленуме выступили большевики и 
предлагали голосовать резолюцию Московского комитета ооль- 
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шевиков, решительно протестующую против займа. Большин- 
ством — 242 голоса против 128 — принято предложение исполни- 
тельного комитета оказать активное содействие проведению зай- 
ма («Изв. М. С.» № 36 — 40; «Очерки», 114). 

29 (16) 

В № 34 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Съезд крестьянских депутатов» (по поводу совещания представи- 
телей крестьянских организаций, открывшегося 26 і(13) апреля) и 
заметка «К возвращению эмигрантов» (Соч., XX, 193 — 196). 

Собрание московской военной организации большевиков. 
Заслушан план деятельности военной организации и принята ре- 
золюция о необходимости приступить к работе в кружках для 
подготовки солдат -пропагандистов и солдат-агитаторов. К кон- 
цу апреля (ст. ст.) московская военная организация вела работу 
во всех крупных военных частях г. Москвы (Арсенал, 1-я артил- 
лерийская бригада, во многих полках и т. д.). В апреле были про- 
изведены выборы в военное бюро («С. -Д.» № 35 ; «Очерки», 66 — 67). 

Митинг рабочих прядильной Алексеева постановил считать 
голосование , за «заем свободы» изменой Интернационалу («С.-Д.» 
№ 34). 

На митинге трамвайных служащих Сокольнического района 
принята резолюция с протестом против ареста солдат и преда- 
ния их военному суду за братание с австрийцами. Митинг требо- 
вал от советов рабочих и солдатских депутатов принять энергич- 
ные меры к освобождению арестованных солдат, к пресечению 
подобных явлений, направленных против революционных сил на 
фронте. Хроме того митингом принята резолюция протеста про- 
тив «займа свободы» («С.-Д.» № 34). 

Городской районный совет по вопросам о «займе свободы» 
принял 58 голосами против 9, резолюцию большевиков, по этому 
вопросу отвергнутую Московским советом («Очерки», 114 — 115). 

В Лефортовской районной думе состоялось переизбрание 
президиума. Большинство членов президиума — большевики, 
остальные — социалисты-революционеры («С.-Д.» № 34). 

30 (17) 

Первая Московская окружная конференция большевиков. На 
конференции присутствовало 37 человек с решающим голосом и 
14 с совещательным, представлявших 4 641 члена партии. С до- 
кладами выступали: Н. Овсянников (О текущем моменте), Сми- 
дович (Положение в Интернационале и наши задачи). По аграр- 
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ному вопросу выступали представители уездов. Избрана делега- 
ция на всероссийскую конференцию 1 : Овсянников, Ногин, Со- 
ловьев и др. («Очерки», 334—337; «П. Р.» 1922, 6, 192—208). 

Опубликован ответ редакции газеты «Социал-демократ» на 
приглашение ее на совещание редакторов московских политиче- 
ских изданий. Ввиду лжи и клеветы на левую интернационалист- 
скую печать — обвинение в шпионской и провокаторской деятель- 
ности — редакция газеты «Социал-демократ» согласилась участво- 
вать в газетно-техническом 1 объединении лишь в случае, если соб- 
рание редакторов признает недопустимым подобные приемы 
борьбы («С.-Д.» № 33). 

-Митинг рабочих Даниловского подрайона постановил произ- 
вести сбор на рабочую газету «Товарищу-солдату — в окопы», вви- 
ду того, что на фронте у солдат нет рабочих газет («іКр. Замоск- 
воречье», 60). 

Собрание рабочих на фабрике Г. Волк и К 0 постановило про- 
тестовать против «займа свободы», требовать опубликования тай- 
ных договоров, протестовать против задержки змигрантов-интер- 
националистов английским правительством («С.-Д.» № 35). 

Опубликована подобная же резолюция, принятая на митинге 
на заводе Брокар («С.-Д.» № 33). 

Резолюции протеста против «займа свободы» вынесены на 
собраниях рабочих фабрики Растеряева, фабрики Швандта, ра- 
бочих и служащих Северной железной дороги и служащих За- 
москворецкого трамвайного парка («С.-Д.» № 33, 34, 36). 

Опубликовано приветствие группы рабочих (34 человека) 
Кустарного музея Московского губернского земства газете «Со- 
циал-демократа» как «единственной выразительнице воли и же- 
ланий народа и борцу за права человечества» («С.-Д.» № 33). 

Митинг солдат- артиллеристов батарей 1-й артиллерийской 
бригады постановил присоединиться к лозунгам РіСДРіЩб) в день 
1 мая («С.-Д.» № 35). 

Опубликована резолюция полкового комитета 251-го пехот- 
ного запасного полка по поводу сокращения производства фаб- 
рики «Шеврохром». Собрание требует расследования дела («С.-Д.» 
№ 33). 

Опубликовано сообщение о конфликте в частновладельче- 
ских аптеках Москвы («С.-Д.» № 33). 
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1 (18) 

В № 35 газеты «Правда» опубликована статья В. И. Ленина 
«Наши взгляды» (ответ на резолюцию исполнительной комиссии 
совета солдатских депутатов) (Соч., XX, 197—200). 

Первомайская демонстрация, в которой приняли участие ра- 
оочие и солдаты. На многих знаменах демонстрантов надписи: 
«Да здравствует Интернационал!», «,Ми,р' и братство народов» 
(Ярд.» № 35; «Очерки», 115; «Изв. М. С.» № 38, 39). 

Опубликовано приветствие рабочих фабрики «Реноме» 
(500 человек) газете «Социал-демократ» («С.-Д» № 34). 

2 (19) 

Открытие I Московской областной конференции большевиков 
Центрально-промышленного' района. Выступление П. Г. Смидо- 
вича (доклад об отношении к Временному правительству), кото- 
рый, возражая против курса на социалистическую революцию и 
диктатуру пролетариата, между прочим сказал: «Наіше движение 
вперед встретит в будущем противодействие и со стороны кре- 
стьян. Пока земля не в руках крестьянства, оноЛидет вместе с 
нами. Но наступит момент, когда земля будет в руках крестьян- 
ства, тогда оно оторвется и пойдет против нас» («С.-Д.» № 34 
44, 45; «П. Р.» 1929, 10 (93), 129—156; «П. Р.» 1923, 3 (15)! 
199—200). 

В 5 часов вечера М'К большевиков вместе с активными работ- 
никами московской организации подошел со своими знаменами к 
городской думе. К городской думе подошел также один из рай- 
онов с знаменами. Состоялся митинг. Затем демонстранты на- 
правились к помещению МК и редакции «Социал-демократа». 
После кратких речей демонстранты вернулись в свой район 
(«С.-Д.» № 35; «Очерки», 72). 

Открылась конференция латышской социал-демократии и 
латышеокой группы большевиков (Хрон., II, 49). 

Забастовка на фабрике Ханжонкова («С.-Д.» № 37). 
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Общее собрание солдат 1-го парка. Постановлено произвести 
сбор в пользу газеты «Социал-демократ» и требовать реквизиции 
бумагѣ буржуазных газет («С.-Д.» № 57). 

3 |20) 

В № 36 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина; 
«Как они себя привязали к капиталистам» (по поводу отношения 
меньшевиков и эсеров к «займу свободы»), «О пролетарской ми- 
лиции» и «Крах?» (о «ноте» Милюкова) (Соч., XX, 201 — 206). 

Опубликована нота Временного правительства, посланная 
«союзным» державам 1 мая (18 апреля), заверявшая Антан- 
ту в готовности Временного правительства продолжать войну 
(«Речь» № 91). 

Утром на экстренном заседании ЦК большевиков принята ре- 
золюция по поводу ноты Временного правительства. ЦК конста- 
тировал, что нота полностью подтвердила большевистскую оцен- 
ку Временного правительства, что «всякие изменения личного со- 
става данного правительства (отставка Милюкова, отзыв Керен- 
ского и т. п.) будут подражанием худшим образцам буржуазного 
парламентарного республиканизма», что только «переход власти 
в руки советов обеспечит окончание войны истинно демократи- 
ческим миром» («Правда» № 37; «С.-Д.» № 38). 

Вопреки решению- ЦК некоторые члены ПК большевиков 
(С. Богдатьев и др.) выбросили лозунг: «Долой Временное пра- 
вительство!», ЦК осудил этот лозунг («Правда» №№ 38, 39). 

Второй день Московской областной конференции большеви- 
ков. На утреннем заседании с докладом об отношении к войне 
выступил Осинский. Докладчик защищал люксембургианскую 
точку зрения, о враждебности пролетариата по отношению ко 
всякой войне против чего в свое время резко выступал В. И. Ле- 
нин. Принята резолюция об 'отношении к войне, в которой ука- 
зывается, что «пролетариат... не может поддерживать империа- 
листической войны, — этого колоссального истребления людей и 
бойцов в интересах капиталистов всего мира; он принимает уча- 
стие только в классовой гражданской войне пролетариата с со- 
юзной ему беднотой против их общих угнетателей». Заслушан до- 
клад о «займе свободы». Принята резолюция, отказывающая 
«в какой бы то ни было поддержке так называемому «займу сво- 
боды». На вечернем заседании с «докладом об объединении» вы- 
ступал Осинский, который сбивался на открыто оппортунистиче- 
скую позицию объединения с небольшевистскими элементами и 
возражал против предложения переименовать партию в коммуни- 
стическую. Неверная точка зрения Осинекого конференцией была 
отвергнута. С докладом об Учредительном 1 собрании выступал 
Н. М. Лукин. Говоря о задачах социал-демократии в Учредитель- 
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ном соорании, докладчик указывал как на идеал государственно- 
го устройства, в ожидании революции на Западе, республику 
швейцарского типа. Конференцией принята резолюция об Учре- 
дительном собрании і(«!П. Р.», 1929, 10 (93), 157 — 185). 

3 ( 20 ) 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) тезисы 
Ленина, 2) всероссийская конференция. Заслушан протест Прес- 
ненского района относительно выбора делегатов на всероссий- 
скую' конференцию не от районов. (Постановлено «претензию 
Пресненского района отклонить». Тезисы Ленина застигли мно- 
гих товарищей, выступавших в прениях, врасплох. При обсужде- 
нии тезисов Ленина имели место выступления некоторых участ- 
ников заседания оппортунистического характера (Протоколы, 
Архив М)К). 

Опубликована декларация представителей Московского ко- 
митета большевиков, прочтенная при приеме французских и анг- 
лийских социалистов. «Московский комитет РСДРП, — говорится 
в декларации, — не считает возможнымі вступать в переговоры с 
представителями правого коыла французской и английской, рабо- 
чей партии» («С.-Д.» № 35). 

Опубликована резолюция конференции большевиков Замо- 
скворецкого района по вопросу о недостатке бумаги для рабо- 
чей печати. Конференция: 1) предлагает совету рабочих и солдат- 
ских депутатов установить контроль над распределением бумаги 
между периодическими изданиями; 2) призывает рабочих под- 
держивать всеми силами свою печать и конференция предлагает 
в «день рабочей печати» — 22 апреля, — отчислить однодневный 
заработок в фонд рабочей печати («С.-Д.» № 35). 

Опубликовано сообщение о митинге рабочих, членов социа- 
, диетического рабочего клуба при Пречистенских курсах. Поста- 
новлено требовать опубликования тайных договоров и введения. 
8-часового рабочего дня («С.-Д.» № 35). 

Собрание рабочих завода «Мазур и Шкурник». Принята ре- 
золюция протеста против «займа свободы» («С.-Д.» № 36). 

На делегатском собрании профессионального общества кон- 
дитеров принята резолюция протеста против «займа свободы» 
(«С.-Д.» № 38). 

4 (21) 

В № 37 газеты «Правда» опубликованы статьи В. И. Ленина: 
«Нота Временного правительства». «Один из коренных вопро- 
сов», «С иконами против пушек, с фразаіми против капитала» (по 
поводу отношения соглашателей к ноте Временного правитель- 




Л ; 

г^/жЯ 






■ ■ 




■Ш 


І917 год в Москве 


І 'л*1 

ш 

Іѵі 

ш 


и 


у А 


ства), «Логика гражданина В. Чернова», «Неудачные іпопытки 
г-на Плеханова вывернуться» (Соч., XX, 207 — 215). 

В № 37 -газеты «Правда» опубликовано воззвание |ЦК, ПК 
большевиков и редакции «Правды». «К солдатам всех воюющих 
стран». 

ЦК большевиков принял написанную Лениным резолюцию 
о предательской роли Временного правительства и об отноше- 
нии к советам рабочих и солдатских депутатов (Соч., XX, 216 — 
217; «Правда», № 38). 

Третий день Московской областной конференции большеви- 
ков. Заслушаны доклад по аграрному вопросу і(іИ. И. 'Скворцов- 
Степанов), внеочередное сообщение В. П. Ногина о событиях в 
Петрограде '(апрельские дни) и доклад о деятельности и органи- 
зации Московского областного бюро -(докладчик Яковлева). Вы- 
боры в областное бюро. Закрытие конференции («С.-Д.» № 38; 
«П. Р.», 1929, 10 (93), 185—194). 

Ряд митингов на отдельных фабриках и заводах принял ре- 
золюцию протеста против «займа свободы» («С.-Д.» № 36). 

Собрание в Введенском народном доме приняло приветствие 
Ленину и резолюцию протеста против травли буржуазной пе- 
чатью большевиков («С.-Д.» № 39). 

Забастовка в шведско-американской мебельной мастерской 
(«С.-Д.» № 46). 

Забастовка портных («С.-Д.» № 36). 

Объединенное заседание исполнительных комитетов советов 
рабочих и солдатских депутатов. Л. М. Хинчук -сообщил о собы- 
тиях в Петрограде в связи с протестом против ноты Временного 
правительства и предложил выявить свое отношение как к самой 
ноте, так и к выступлениям рабочего класса. Было вынесено ре- 
шение о том, что исполнительный комитет пока к забастовке не 
призывает. По поводу выступлений постановлено, что они долж- 
ны носить организованную форму и должны проводиться в 
жизнь лишь по призыву совета. Принято обращение к рабочим и 
солдатам. Для координации действий с Петроградским советом 
решено было послать туда В. П. Ногина и Л. М. Хинчука 
(«Изв. М. С.» № 41). 

В связи с нотой Временного правительства о целях войны, 
на Серпуховской площади состоялся митинг, под лозунгами: 
«Долой Временное правительство!», «Смерть изменникам!» На 
заводах бр. Бромлей, Михельсона, на фабрике бр. Крыловых ра- 
бочие -бросили работу. В Пятницком комиссариате демонстран- 
ты сняли милицию, заявив, что она — ставленница Временного 


58 





Хроника 


правительства. От ряда районных советов к рабочим был обра- 
щен призыв бросать работу и устраивать демонстрации. 


Демонстрация рабочих и солдат около 5 часов вечера подо- 
шла к помещению советов рабочих и солдатских депутатов с 
лозунгами: «Да здравствует мир и братство народов!», «Да здрав- 
ствует Интернационал!», «Долой Временное правительство!» «До- 
лой Милюкова!». Присоединение к демонстрации 55-го полка в 
полном боевом порядке («Путь к Окт.», V, 196). 


4—5 <21—22) 

Объединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов. Большевики предлагали сделать выводы из 
создавшегося положения и быть готовым взять власть в свои ру- 
ки. Меньшевики и эсеры предлагали продолжать поддержку 
Временного правительства «постольку, поскольку». Никакого- 
определенного решения принято не было («Изв. М. С.» № 47) 


5 і(22) 

Утром Ц|К большевиков принял предложенную ,В. И. Лени-, 
ным резолюцию, в которой дал оценку кризиса 19—21 апреля 
и указал лозунги момента («Правда» № 39; Соч., XX, 224—225' 
«Даты жизни», 191). 


В № 38 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Доюрооовестное оборончество показывает себя» (о значении вы- 
ступлений 3 и 4 мая), «Безумные капиталисты или недоумки со- 
циал-демократии?» и «Совет или приказ Шингарева и совет од- 
ного местного совета рабочих и солдатских депутатов» ГСоч XX 
стр. 218—223). . ѵ ’ ’ 

Экстренное совещание всех московских партийных центров 
(МіК, Московский окружной комитет 1 и Московское областное 
бюро ЦК) с участием активных работников районов по поводу 
н-оты^ Временного правительства от 1 мая <18 апреля). В резолю- 
ции было указано, что Временное правительство «бросает прямой 
вызов всем группам революционной демократии и вступает в от- 
крытую борьбу с революционным народом». Далее указывалось, 
что «власть должна перейти в руки советов рабочих, солдатских,, 
крестьянских и батрацких депутатов». Резолюция намечает в ка- 
честве конкретных планов: 1) организовать... демонстрации рево- 
люционных демократических слоев населения под лозунгами: 
«Война войне!», «Да здравствует мир и братство революционных 
народов!», «Долой предательство’ завоевателей — врагов, револю- 
ционного народа!», 2) обратиться к ЦК РСДРП и к Всероссий- 
ской партийной конференции с предложением немедленно вы- 
ступить с воззванием к пролетариям всех стран и к пролетариям' 


1 
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Англии и Франции; в воззвании указать, что англо-французские 
империалисты делают решительные шаги по пути контрреволю- 
ции, что Временное правительство бросает открытый вызов рос- 
сийской революционной демократии («Очерки», 71; «С.-Д.», №32). 

Митинги на фабриках, заводах и в мастерских приняли ре- 
золюции протеста против ноты Временного правительства. По- 
сланы приветствия В. И, Ленину и большевистским газетам 
(«Правде» и «Социал-демократу») («С.-Д.» № 38, 40, 43). 

Демонстрации солдат 55-го полка вместе с рабочими За- 
москворецкого района в знак протеста против ноты Временного 
правительства («С.-Д.» № 38). 

Митинги солдат 194-го пехотного запасного полка (Хамов- 
ники) и 1-го Московского вещевого интендатского склада приня- 
ли резолюции, требующие прекращения войны, опубликования 
тайных договоров. Солдаты решили активно поддерживать тре- 
бования рабочих о введении 8-часового рабочего дня. В принятых 
резолюциях приветствуется большевистская печать и выражен 
протест по адресу буржуазных газет, «старающихся разъединить 
рабочих и солдат» («С.-Д.» № 37). 

Объединенный пленум советов рабочих и солдатских депута- 
тов. Большевики предложили резолюцию с выражением недове- 
рия «правительству Милюкова, Гучкова и компании» и отказом 
от тактики так называемой условной поддержки. Соглашатель- 
ским большинством; была принята резолюция; отмечающая, что 
Временное правительство 1 лишь под давлением совета рабочих и 
солдатских депутатов отказалось от политики захватов и кон- 
трибуций, что всю ответственность за конфликт несет Временное 
правительство и что конфликт считается ликвидированным. В то 
же время пленум подтвердил призыв исполнительного комитета 
воздержаться от выступлений («Изів. М. С.» № 47; «С.-Д.» № 38). 

б (23) 

В № 39 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Уроки кризиса», >«Как запутывают ясный вопрос» и «Что пони- 
мают под «позором» капиталисты и что — пролетарии» (Соч., XX, 
22&— 232). 

Опубликовано воззвание Московского городского районного 
комитета большевиков о сборе денег на создание железного 
фонда газеты «Социал-демократ» («С.-Д.» № 38). 

Заседание Московского комитета большевиков. Порядок ^дня: 
участие в выборах в городскую 1 думу. Постановлено, выборы 
произвести возможно скорее, не позже 15 июня. Прения вызвал 
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вопрос о допустимости блоков с меньшевиками. По предложению 
т. Ольминского постановлено: «Тов. Фрадкин (Б. Волин, пред- 
ставитель в комиссии по выборам) должен заявить, что он не 
уполномочен заключать блок. Бели ему придется высказываться 
лично, он выскажется за нежелательность блока» {.Протоколы, 
Архив МІК). 

Собрание рабочих завода Гужон -вынесло резолюцию с тре- 
бованиями опубликования тайных договоров, заключения мира 
без аннексий и контрибуций и издания декрета о 8-часовом ра- 
г бочем дне {«Шестнадцать заводов», 386). 

Объединенный пленум советов рабочих и солдатских депу- 
татов обсуждал доклад представителя рабочей группы продо- 
вольственного комитета об общем продовольственном положении 
и предпринятых мерах к улучшению этого положения. {Протокол 
Моссовета от 6 (23), Мособлархив). 

7 (24) 

Открытие VII Всероссийской конференции большевиков. На 
утреннем заседании конференция обсуждала доклад В. -И. Ленина. 
А. С. Бубновым оглашена резолюция москвичей по текущему 
моменту, принятая конференцией Центрально-промышленного 
района. Л. Б. Каменев выступил против ленинского стратегическо- 
го плана, отстаивая правооппортунистическую точку зрения, огра- 
! ничиваівшую развитие революции буржуазно-демократическими 
рамками. Оппортунистические выступления (Каменева, Рыкова 
и др.) полумили резкий отпор конференции. Конференция при- 
няла тезисы Ленина. На вечернем заседании заслушаны 'заклю- 
чительные слова докладчика и содокладчика и выбрана резолю- 
тивная комиссией (Петрогр. общегор. и всеросс. конф., 51 — 98; 
«Даты жизни», 191 — 192). 

На фабрике Савельева, на заводе Милейковского и на не- 
которых других предприятиях приняты резолюции протеста про- 
тив «займа свободы»; выражено недоверие Временному прави- 
тельству, предъявлены требования об оглашении тайных догово- 
ров и др. («С.-Д.» № 40). 

8 (25) 

На утреннем заседании VII Всероссийской конференции боль- 
шевиков обсуждался вопрос об отношении к международной со- 
циалистической '(Стокгольмской) конференции. Заслушаны до- 
клады с мест. На вечернем заседании — обсуждение вопроса об 
отношении к советам рабочих и солдатских депутатов (Петрогр. 
общегор. и всеросс. конф., 77 — 78; Соч., XX, 254 — 257). 
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В № 40 газеты «Правда» помещены статья В. И. Ленина «Не- 
умное злорадство» и статья И. В. Сталина «О совещании в Ма- 
риинском дворце» (С оч., XX, 234; «На путях к Октябрю», 17 — 20). 

Соорание рабочих завода Крамера. Постановлено отозвать 
меньшевика — представителя завода в совете рабочих и солдат- 
ских депутатов. Принята резолюция протеста против «займа сво- 
боды» («С.-Д.» № 39). 

9 (26) 

Заседание VII Всероссийской конференции большевиков в- 
Петрограде. Заслушаны доклад мандатной комиссии и ряд до- 
кладов с мест. С докладом от московской организации больше- 
виков выступала т. Землячка. Заслушан также доклад предста- 
вителя московской военной организации большевиков (Петрогр. 
общегор. и всеросс. конф., 134 — 148). 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) заявление 
литовцев о вступлении в ряды РСДРП(б), 2) заявление представи- 
теля военной организации об отношении к Временному прави- 
тельству, 3) представительство на женском съезде, 4) доклад о 
продовольственном совещании для организации бюро всероссий- 
ского продовольственного съезда, 5) издательские дела. Поста- 
новлено: принять литовцев и предоставить им одно место в МК 
с совещательным; голосом. Делегировать т. Инессу на женский 
съезд с информационной целью. Принять участие в работе бюро' 
по созыву всероссийского продовольственного съезда. Санкцио- 
нировать издание «'Спартака» и обратиться в исполнительный ко- 
митет. совета рабочих депутатов с предложением о снабжении 
бумагой «Социал-демократа» и к широким' массам о призывом о 
поддержке издания (Протоколы, Архив МК). 

Собрание в клубе при Пресненском районном комитете МК 
большевиков приняло резолюцию протеста против «займа сво- 
боды» («С.-Д.» № 47). 

. Митинг на заводе Фаберже. Предъявлены требования о 
введении 8-часового рабочего дня, оглашении тайных договоров, 
передаче земли без выкупа трудящимся и др. Постановлено так- 
же приветствовать газету «Социал-демократ» («С.-Д.» № 40). 

Забастовка на ряде предприятий (конфетная фабрика Шаба- 
та, портняжная мастерская Логинова и др.) («С.-Д.» № 40). 

Исполнительный комитет Московского совета рабочих депу- 
татов признал необходимым скорейший созыв всероссийского 
съезда советов и отверг предложение о вхождении социалистов- 
в состав министерства (коалиционное министерство («Иэв. М. С.» 
№ 45). 


I 
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10 (27) 

Всероссийская конференция большевиков. По выступле- 
нию В. И. Ленина, всеми, при семи воздержавшихся, принята ре- 
золюция о воине. Большинством всех против трех, при десяти 
-воздержавшихся, принята резолюция об отношении к Временному 
правительству. (Петрогр. общегор. и всеросс. конф., ЮО— 113- 
Соч., XX, 258 — 267 ; «Даты жизни», 192). 

Собрание всех социал-демократов Симоновского подрайона 
обсуждало вопрос о «признании центра». Борьба шла между объ- 
единенцами и большевиками. Большинством голосов принята ре- 
золюция большевиков, указывающая, что «последовательно- 
марксистскую пролетарскую тактику способна проводить только 
революционная социал-демократия» и нашим центром есть и 
должен быть только МК («С.-Д.» № 48). ■ 

Рабочие завода Демент приняли резолюцию о недоверии 
Временному правительству («С.-Д.» № 45). 

Рабочие фабрики Розенталь и Барочин постановили привет- 
ствовать газету «Социал-демократ» («С.-Д.» № 48). 

Митинг ЬЗ-го пехотного полка в Сокольнических казармах. 
Из выступавших ораторов особенным успехом пользовались 
-большевики («С.-Д.» № 44). 

Забастовка мастерской казенной обуви Всероссийского союза 
городов («С.-Д.» № 44). 

Заоастовка фельдшериц Московского воспитательного дома 
(«С.-Д.» № 48). 

Собрание представителей больничных касс г. Москвы и ее 
.пригородов. Утвержден устав и намечена программа работы 
(«С.-Д.» № 45). 


1 1 (28) 

^ В № 43 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Значение братанья» и «К чему ведут контрреволюционные шаги 
Временного правительства» (Соч., XX, 311—316). 

На. заседании Всероссийской конференции большевиков об- 
суждались вопросы: аграрный, о коалиционном министерстве и 
о пересмотре партийной программы. По первому и третьему во- 
просам с докладом выступил В. И. Ленин (Петрогр. общегор. и 
всеросс. конф. 114—123; Соч,, XX, 268—274; «Даты жизни», 
192—193). 

Собрание членов РСДРП подрайона Московско-киево-воро- 
нежской железной дороги. Принята резолюция, приветствующая 
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выводы ЦК ів резолюциях 4 мая (21 апреля) и 5 мая (22 апреля). 
Собрание выразило протест против «займа свободы» («С.-Д.» 
№ 51). 

Собрание рабочих и служащих Московского участка службы 
тяги Московско-курской железной дороги. Предъявлены требо- 
вания : 1) немедленное опубликование тайных договоров, 2) кон- 
фискация помещичьих земель. Собрание выразило протест про- 
тив травли большевиков со стороны Временного правительства 
и буржуазии («С.-Д.» № 47). 

Закрылся в Москве областной съезд эсеров, открывшийся 
9 мая і(26 апреля). Съездам' принята резолюция об активной 
поддержке Временного правительства («Дело народа», № 38). 

12 (29) 

В № 44 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«И. Г. Церетели и классовая борьба» (Соч., XX, 317 — 320). 

На утреннем заседании VII Всероссийской конференции 
большевиков заслушан доклад о деятельности ЦК и приняты ре- 
золюции «Об объединении интернационалистов» (всеми, при 10 
воздержавшихся) и «Об отношении к советам рабочих и солдат- 
ских депутатов» (всеми, при 3 воздержавшихся). 

На вечернем (последнем) заседании были произведены вы- 
боры ЦК, заслушаны доклад и заключительное слово И. В. Ста- 
лина по национальному вопросу (содокладчик Пятаков) и приня- 
ты резолюции по национальному вопросу, предложенные Стали- 
ным (за — 56 человек, -против — 16, воздержавшихся — 18), о поло- 
жении в Интернационале и задачах партии и о текущем моменте 
(резолюция Ленина; принята всеми при 8 воздержавшихся). В ЦК 
выбраны Ленин, Сталин, Свердлов и др. (Петрагр. общегор. и 
всеросе. конф., 124 — 152; Соч., XX, 275 — 283). 

Общее собрание рабочих товарищества «Поляк» постано- 
вило: 1) требовать от Временного правительства «немедленного 
обращения к союзникам с предложением мира без аннексий и 
контрибуций» и 2) установления «налога на военную прибыль» 
(«С.-Д.» № 43). 

Опубликована резолюция общего собрания рабочих завода 
Михельсона о необходимости перехода власти в руки советов 
(«С.-Д.» № 43). 

Опубликовано приветствие общего собрания рабочих фаб- 
рики «Восек и К 0 » В. И. Ленину («С.-Д.» № 43). 


т 


я\ 






Хроника 


Май 


Митинг двух полков на Хамовническом плацу принял резо- 
люцию, предлагавшую «настойчиво проводить требования ско- 
рейшего мира», «требовать от Временного правительства опуб- 
ликования тайных договоров» («С.-Д.» № 45). 

13 (30) 

Общее собрание членов Лефортовского района большевиков, 
заслушав доклад о 20-ти летней революционной деятельности. 
В. И. Ленина и обсудив его тезисы, постановило «приветствовать 
Ленина как передового борца революционного пролетариата, 
как выдающегося вождя Интернационала, всегда верно указы- 
вающего путь для движения рабочего класса и для дела револю- 
ционной социал-демократии» («С.-Д.» № 48). 

Митинг двух школ шоферов и команды выздоравливающих. 
Принята резолюция, требующая: 1) неослабный и настойчивый 
контроль всех действий Временного правительства со стороны 
советов рабочих и солдатских депутатов, 2) окончание войны 
заключением мира с рабочими и крестьянами воюющих стран. 
3) опубликование тайных договоров («С.-Д.» № 47). 

Учредительное собрание профессионального союза служа- 
щих кооперативных организаций Москвы и ее окрестностей. 
'Принят устав и избрано правление из 15 лиц («С.-Д.» № 57). 





14 ( 1 ) 

Митинг рабочих у Семеновской заставы. Принята резолюция, 
приветствующая В. И. Ленина как «стойкого борца марксиста». 
Принята также резолюция протеста против «займа свободы» 
(«С.-Д.» № 35). 

^Митинг в Сокольниках. Принята резолюция, требующая 
опубликования тайных договоров, немедленного прекращения 
войны и введения 8-часового рабочего дня. Собрание выразило 
также протест против недопущения на фронты агитаторов- 
болылевиков («С.-Д.» № 36). 


I 

[ 



Митинг на Екатерининской площади. Принята резолюция, 
предложенная МіК большевиков («С.-Д.» № 35). 

Солдатский митинг на Хамовническом плацу (193 и 194-й 
полки), организованный хамовнической организацией большеви- 
ков. Принята резолюция протеста поотив «займа свободы» 
(«С.-Д.» № 37). 

Собрание политических амнистированных приняло резолю- 
цию протеста против постановления Временного правительства 
о призыве амнистированных в действующую армию, считая это 
постановление контрреволюционной попыткой расстроить рево- 
люционную работу в тылу («С.-Д.» № 47). 
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Забастовка на ряде фабрик и заводов («С.-Д.» № 46). 

.Собрание союза портных приняло резолюцию протеста 
против «займа свободы» («С.-Д,» № 47). 

15 (2) 

В № 46 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Кризис власти» и «Финляндия и Россия» (Соч., XX, 321 — 325). 

Заседание Московского комитета. Приняты постановления: 
1) .редактором «Социал-демократа» назначен А. А. Сольц, 2) ре- 
дактором журнала «Спартак» — Н. И. Бухарин, 3) на совещание 
исполнительных комитетов районных советов делегируются от 
МК тт. Усиевич, Ногин и Зеленский. Выбран ряд товарищей в 
различные учреждения. Во временное исполнительное бюро МК 
вошли тт. Сахаров, Пятницкий; Землячка (Протоколы, Архив МК). 

Опубликовано приветствие рабочих фабрики Алышванг Ле- 
нину («С.-Д.» № 45). 

Опубликована резолюция протеста 12 фабрик против «займа 
свободы» («С.-Д.» № 45). 

Забастовка на ряде предприятий (мастерские Аэродинамиче- 
ского института Рябуши, некого, механическая фабрика обтай, за- 
вод «Гакенталь и К 0 » и др.) («С.-Д.» № 45 и 47). 

16 (3) 

В № 47 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Защита империализма, прикрытая добренькими фразами» (п'о 
поводу обращения исполкома Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов к социалистам всех стран) и «Печальный 
документ» (по поводу воззвания исполкома Петроградского со- 
вета рабочих и солдатских депутатов к армии) (Соч., XX, 
326 — 330). 

Заседание Московского комитета. В порядке дня ряд вопро- 
сов организационного характера. Выбрана комиссия из трех лиц 
для организации и ведения пропагандйстско- агитаторской шко- 
лы. Избрана постоянно действующая исполнительная комиссия 
из трех лиц: тт. Исаак, Пятницкий, Сахаров. Комиссия по орга- 
низации курсов агитаторов: тт. Овсянников, Бухарин, Соколь- 
ников; кандидаты — тт. Сахаров и Илья, и т. д. (Протоколы, 
Архив МК). 

Собрание Пресненского клуба большевиков - выразило недо- 
верие коалиционному министерству («С.-Д.» № 48). 

Открытие клуба большевиков Лефортовского района («С.-Д.» 
№ 46). 


С >* 


Хроника 


Май 


17 (4) 

В № 48 газеты «Правда» помещены статьи В. И. Ленина 
«Запугивание народа буржуазными страхами» и И. В. Сталина 
«Отставшие от революции» (Соч., XX, 331 — 333; «На путях к 
Октябрю», 27 — 31). 

Заседание Московского комитета. Решено созвать общего- 
родскую конференцию в среду 1 1 мая (старый стиль), поставив в 
порядок дня: 1) Всероссийская конференция, 2) вопрос членства. 
Заслушан доклад военной организации. Приняты решения: 1) со- 
здать немедленно группы по районам, специально занимающиеся 
работой среди солдат, 2) открыть солдатский клуб, 3) связать ор- 
ганизационно милиционную комиссию с военной организацией, 

4) выбрать из военного бюро руководящий орган из трех лиц,. 

5) прочитать ряд лекций по реорганизации армии (Протоколы, 
Архив МК). 

Общее собрание союза рабочих прачечных заведений и хи- 
мической чистки белья. Утвержден устав союза («С-Д.» № 78 ). 

18 (5) 

В № 49 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
, «Накануне» (о коалиционном министерстве) и «Позабыли глав- 
ное» (муниципальная платформа партии пролетариата) (Соч., XX, 
334—337). 

Делегатское собрание Рогожского района союза металли- 
стов. Обсуждались организационные вопросы (доклад правления, 
выборы ревизионной комиссии и др.). Собрание постановило под- 
держивать рабочие газеты сборами на местах и приветствовать 
газеты «Социал-демократ» и «Правду» («С.-Д.» № 50). 

19 (6) 

В № 50 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Классовое сотрудничество с капиталом или классовая борьба 
против капитала?», «О твердой революционной власти» (Соч., 
XX, 340—343). 

Первое делегатское собрание Лефортовского района боль- 
шевиков постановило, что целями и задачами делегатского со- 
брания должны быть: 1) «проведение в жизнь через делегатов 
всех решений и постановлений центральных органов партии» и 
2) «совместное обсуждение положения организаций на отдель- 
ных фабриках и заводах и выработка мер к упрочению и даль- 
нейшему развитию этих организаций» («С.-Д.» № 52). 
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20 (7) 

В. И. Ленин написал «Открытое письмо к делегатам Всерос- 
сийского съезда крестьянских депутатов». («Солд. правда» № 19; 
Сеж, XX, 350—353). 

Открытие клуба большевиков Замоскворецкого района 
(«С.-Д.» № 51). 

Совещание Центрального бюро с правлениями московских 
профсоюзов. Обсуждались вопросы: 1) о задачах профсоюзов, 
2) о выборах в городскую думу, 3) о муниципальной программе, 
4) о помещении для рабочих организаций («С.-Д.» № 76). 

21 ( 8 ) ' 

Доклад В. И. Ленина на партийном собрании в зале Мор- 
ского корпуса в Петрограде о VII Всероссийской партийной кон- 
ференции («Солд. правда» № 19; «Даты жизни», 193). 

Забастовка на механической фабрике обуви Экономического 
общества офицеров Московского военного округа. Предъявлены 
экономические требования («С.-Д.» № 54). 

22 (9) 

В № 52 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Фактическое перемирие» (Соч., XX, 354 — 356). 

Общее собрание солдат 185-го пехотного запасного полкц. 
Принята резолюция, требующая заключения демократического 
мира («С.-Д.» № 57). 

23 (10) 

В № 53 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Тайны внешней политики», «Один из тайных договоров», «Ми- 
нистерский тон», и «Ищут Наполеона», (Соч., XX о57 362). 

ЦК большевиков постановил послать делегатов на созыва- 
емую в Стокгольме третью Циммервальдскую конференцию с по- 
ручением «немедленно покинуть ее... если конференция выска- 
жется за какое бы то ни было сближение с социал-шовинистами» 
(Хрон., II, 135). 

24 (11) 

В № 54 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Ничего не изменилось» (о внешней политике коалиционного 
правительства) (Соч., XX, 363). 

Московская общегородская конференция большевиков, на 
которой заслушан доклад о решениях Всероссийской конферен- 
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Ц'ии. Постановлено устроить демонстрацию протеста против 

смертного приговора, вынесенного австрийским судом Фгидпихѵ 
Адлеру («Очерки», 78). ^ 

Открытие клуба большевиков Лефортовского района Собра- 
нием послано приветствие -ЦК РСДРЩб) и Ленину («С -Д » 

№ 54). " 


25 (12) 

В № 55 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Печальное отступление от демократизма» (но поводу постанов- 
ления солдатской секции совета о милиции от 22 (9) мая) и «О 
созыве международной якобы социалистической конференции с 
участием социал-шовинистов» (Соч., XX, 364 — 366). 

Выступление В. И. Ленина на митинге протеста, организо- 
ванном большевиками Петрограда, против приговора над Фрид- 
рихом Адлером («Даты жизни», 193). 

Оощее собрание делегатов Сокольнического района союза 
металлистов. Избраны совет, ревизионная комиссия и конфликт- 
ная комиссия («іС.-Д.» № 58). 

26 (13) 

В № 56 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Партия пролетариата на выборах в районные думы» и «Какие 
заявления делала наша партия о войне перед революцией» 
(Соч., XX, 367—370). 

Городская конференция большевиков приняла резолюцию 
протеста против смертного приговора Фридриху Адлеру («С.-Д.» 
№ 55). 

■Опубликовано воззвание Московского областного бюро, 
московской окружной организации и Московского комитета 
большевиков с призывом 27 (14) мая устроить демонстрацию про- 
теста против смертного приговора Фридриху Адлеру («С.-Д.» 
№ 54). 

С 6 мая (23 апреля) по 26 (13) мая включительно в Железно- 
дорожном районе состоялось 29 митингов, 14 районных и п од- 
районных партййных собраний, организованных большевиками. 
На собраниях обсуждались вопросы партийной жизни, текущего 
момента и читались доклады по вопросам программы и тактики 
партии («Очерки», 77). 

Состоялось открытие клуба большевиков Сокольнического 
района. Постановлено приветствовать В. И. Ленина («С.-Д.» 
№ 59). 
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Собрание рабочих Трехгорной мануфактуры по докладу 
члена фабкома — эсера приняло резолюцию о «доверии» Времен- 
ному правительству («История пролетариата», 1931, 8, 56). 

На многих фабриках и заводах приняты резолюции про- 
теста против смертного приговора Фридриху Адлеру («С.-Д.» 
№ 54). 

Митинг солдат разных частей на . Долгоруковской улице. 
Собравшиеся приняли резолюцию протеста против смертного 
приговора Фридриху Адлеру («С.-Д.» № 57). 

Забастовка служащих ресторанов, гостиниц, кафе и др.. 
Предъявлены экономические требования («С.-Д.» № 64). 


27 (14) 

В № 57 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Грозит разруха» (Соч., XX, 371 — 373). 

Эстонский концерт-митинг в помещении фондовой биржи в 
Петрограде. С докладами по национальному вопросу и о теку- 
щем моменте выступал И. В. Сталин («Правда» № 58). 

Демонстрация протеста против смертного приговора, выне- 
сенного австрийским судом Фридриху Адлеру. Демонстрация 
состоялась под лозунгами: «Пролетарии всех стран, освобождай- 
те из тюрем борцов за мир и братство народов!», «Требуйте 
отмены смертной казни!», «Протестуйте против капиталистов- 
захватчиков, вовлекших народы в братоубийственную войну.», 
«Вечная память жертвам империалистической войны», «Честь и 
слава борцам Интернационала», «Да здравствует социализм!», 
«Да здравствует III Интернационал!» («С.-Д.», № 55; «Изв. М. С.» 
№ 58 — 59; «Очерки», 78) . 

Собрание металлистов Москвы и ее окрестностей приняло 
резолюцию протеста против смертного приговора Фридриху 
Адлеру. Постановлено послать приветствие Ленину, Либкнехту, 
Люксембург и др. («С.-Д.» № 59). 


28 (15) 

Заседание полкового комитета 55-го запасного полка, со- 
брание приняло резолюцию протеста против привилегий офице- 
рам и их семьям («С.-Д.» № 57). 

Заседание исполкома советов рабочих и солдатских депута- 
тов. Принята резолюция, призывавшая к поддержке Временного 
правительства («Изв. М. С.» № 61 64). 
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29 (16) 

В № 58 газеты «Правда» напечатаны 1 'Статьи В. И. Ленина: 
«.Презренные приемы» и «Неминуемая катастрофа и безмерные 
обещания» (статья первая) (Соч., XX, 374 — 380). 

Фракция большевиков внесла в Московский совет рабочих и 
солдатских депутатов резолюцию, считавшую, что «своим всту- 
плением во Временное правительство... вожди партии народников 
(Чернов, Пешехоиов и пр.) и меньшевиков (Церетели, Скобелев 
и пр.) поставили себя вне рядов борющегося международного 
пролетариата». Соглашательское большинство Московского со- 
вета рабочих и солдатских депутатов одобрило вступление «со- 
циалистов» в состав правительства («С.-Д.» № 59; Изв. М. С.» 
№ 61 — 64; «Октябрь в Москве», 23—30; «История пролетариата» 
1931, 8, 55). 

Состоялся митинг команды и больных Московского воен- 
ного госпиталя. Была принята резолюция с протестом против 
«займа свободы» и требованием опубликования всех договоров, 
немедленной конфискации военной прибыли капиталистов и 
перехода всей власти в руки советов рабочих и соладтских депу- 
татов («С.-Д.» № 61). 

Совет солдатских депутатов постановил отозвать своих пред- 
ставителей из военного совета ввиду ряда выступлений послед- 
него, не согласованных с .советом солдатских депутатов («Путь 
к Окт.», VI, 192). 

29—30 (16—17) 

Пленум Московского областного бюро большевиков. Обсу- 
ждались организационные вопросы — связь областного бюро 
с местными районными центрами.' («П. Р.», 1923 г. 3 (15) 
200 — 202 ). 

30 (17) 

В № 59 газеты «Правда» напечатано окончание статьи 
В. И. Ленина «Неминуемая катастрофа и безмерные обещания» 
(Соч., XX, 376—380). 

Собрание солдат-большевиков Лефортовского района (84-го 
пехотного запасного полка, 1-й запасной телеграфной роты, 661-й 
пешей дружины и др.) постановило «признать необходимым ус- 
тройство районной военной организации, которая должна на- 
правлять партийную работу среди солдат Лефортовского района» 
(«С.-Д.» № 60). 

. 
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Рабочие завода «Динамо» приняли резолюцию, приветствую- 
щую Ленина («С.-Д.» № 61). 

На іПрохоровской мануфактуре большевики 'Предложили 
переизбрать эсеровский фабком. Предложение было отвергнуто 
(«История пролетариата», 1931, 8, 57 — 58). 

Перевыборы исполнительного комитета совета солдатских 
депутатов («Путь к Окт.», V, 199). 

31 (18) 

В № 60 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«■К вопросу об объединении интернационалистов», «Каша в голо- 
вах». «Борьба е разрухой посредством’ умножения комиссий», и 
«Еще одно отступление от демократизма» (еще об аннексиях) 
(Соч., XX, 381—386). 

Общее собрание рабочих фабрики Г. Волк и К 9 по до- 
кладу о коалиционном министерстве приняло резолюцию с тре- 
бованием передачи всей власти в руки советов рабочих, солдат- 
ских и крестьянских депутатов. Представитель в совете рабочих 
депутатов, который в докладе выразил свое доверие коалицион- 
ному министерству, переизбран («іС.-Д.» № 60). 

Забастовка на фабрике золотых и серебряных изделий Фа- 
берже. Предъявлены экономические требования («С.-Д.» № 134). 

Раненые и больные солдаты госпиталя № 1591 по докладу 
делегата военного бюро большевиков вынесли резолюцию про- 
теста против травли большевиков и предъявили требования о 
передаче всей власти советам рабочих, солдатских и крестьян- 
ских депутатов, об установлении контроля над производством и 
учета товаров, опубликовании тайных договоров и скорейшем 
заключении мира без аннексий и контрибуций, скорейшем Со- 
зыве Учредительного собрания («С.-Д.» № 60). 



Июнь 




1 (19) 

В № 61 газеты «{Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Как запугивают народ капиталисты?», «Еще одно преступление 
капиталистов» и «Письмо в редакцию» (Соч., XX, 387 — 390). 

Заседание Московского комитета и областного бюро. Раз- 
решен ряд организационных вопросов: 1) в редакцию «Социал- 
демократа» выбраны тт. Солыц, Ольминский и др., 2) в редакцию 
«Спартак» — тт. Бухарин, Оболенский и др., 3) в редакционную 
коллегию .партийного издательства — тт. Скворцов, Мещеряков 
и др. Секретарем избран В. М. Лихачев, в исполнительную комис- 
сию — - тт. Пятницкий, Голенко и Исаак (Протоколы, Архив МК). 

Забастовка на конвертных фабриках («С.-Д.» № 73). 

2 ( 20 ) 

В № 62 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Исчезло ли двоевластие?» и «О «самочинном захвате» земли» 
(Соч., XX, 391—397). 

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от собрания боль- 
шевиков Городского района («С.-Д.» № 60). 

Приняты резолюции протеста против коалиционного мини- 
стерства Басманным нодрайовныім советом рабочих депутатов и 
.собранием Городскрго района большевиков («С.-Д.» № 60). 

Принята резолюция протеста против «займа свободы» рабо- 
чими службы тяги 1-го участка Московско-киево-воронежской 
железной дороги («С.-Д.» № 60). 

Митинг солдат 85-го запасного пехотного полка в Рогож- ■ 
ских казармах принял резолюцию недоверия Временному прави- 
тельству. Резолюция требовала немедленного опубликования тай- 
ных договоров («С.-Д.» № 71). 

Забастовка служащих магазина и правления товарищества 
бр. Альшванг. Предъявлены экономические требования («С.-Д.» 
№ 60). 
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Московское областное бюро советов рабочих и солдатских 
депутатов разослало обращения в связи с предстоявшим «днем 
рабочей печати». Обращение призывало к организации денежного 
фонда рабочей печати (Хрон., II, 178). 

Организационное собрание союза граверов. Приняты глав- 
ные положения устава и выбран организационный комитет 
(«С.-Д.» № 60). 

3 ( 21 ) 

В № 63 газеты «Правда» напечатано начало статьи И. В. Ста- 
лина. «Муниципальная кампания» (по поводу выборов в район- 
ные думы) («На путях к Октябрю», 31 — 41). 

Опубликован ряд резолюций Протеста против смертного 
приговора Фридриху Адлеру (рабочих акционерного общества, ка- 
бельных и металлопрокатных заводов; Военно-промышленного 
товарищества на паях; областного съезда учащих 16 губерний; 
собрания служащих и рабочих конвенционного отдела "Москов- 
ско-казанской железной дороги; собрания рабочих и служащих 
мастерских Северной железной дороги и др.) («С.-Д.» № 61). 

Забастовка рабочих на фабрике армейской обуви. Предъяв- 
лены требования о повышении заработной платы («С.-Д.» № 61). 

4 (22) 

Выступление В. И. Ленина на заседании I Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов с большой речью по аграрному 
вопросу (Соч., XX, 403—418). 

Съезд делегатов от рабочих фабрик камвольной промышлен- 
ности вынес резолюцию об «установлении минимума заработной 
платы, установлении твердых цен на все предметы потребления, 
сокращении выпуска бумажных денег, переходе от косвенного 
к прогрессивному подоходному налогу и коренном изменении 
всей финансовой системы» («С.-Д.» № 71). 

«День рабочей печати» в Москве. В разных районах состо- 
ялся ряд митингов, на которых выступали большевики 
(«Изв. М. С.» 65; Хрон., II, 189). 

Редактор «Известий Московского совета» И. И. Скворцов на 
заседании исполнительного комитета ' отказался от дальнейшего 
редактирования газеты ввиду принципиальных разногласий с 
представителем соглашательского большинства совета, стремив- 
шегося сделать «Известия» официозом коалиционного мини- 
стерства. 




Хроника Июнь 

. ■ 1 

5 (23) 

Заседание Московского комитета. Разрешен ряд организа- 
ционных вопросов. И. И. Скворцов заявляет об уходе из редак- 
ции «Известий Московского совета рабочих депутатов». Делеги- 
рованы по кооптации в исполнительный комитет совета рабочих 
депутатов тт. Ломов, Бухарин, Усиевич, Кошутин и Бубнов (на 
место т. Дзержинского). МК рекомендовал фракции на Всерос- 
сийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов тт.. Но- 
гина, Игнатова и Максимова. На Стокгольмскую конференцию 
МК рекомендовал фракции послать т. Бубнова (Протоколы, Ар- 
хив МК). 

Первое собрание секретарей районов. Присутствовали секре- 
тари от 9 районов. Порядок дня: 1) доклады с мест, 2) агитатор- 
ские курсы, 3) текущие дела.' По отчетам секретарей число чле- 
нов: 1) Лефортофский район — 1 500, 2) Городской — 1100 чле- 
нов, 3) Бутырский — 1 500 членов, 4) Пресненский — 500 членов, 
5) Басманно-рогожскцй — 1423 членов; районный совет рабочих 
депутатов находится под влиянием большевиков, 6) Сокольниче- 
ский — 1015 членов. В районном совете рабочих депутатов за- 
силье меньшевиков и эсеров, 7) Железнодорожный — 1 400 чле- 
нов; несмотря на усиленную работу эсеров и меньшевиков, ,в за- 
водских комитетах влияние большевиков, 8) Замоскворецкий — 
100 членов (помимо товарищей латышей); у меньшевиков и эсе- 
ров большие силы, у большевиков — отсутствие работников, 
9) военная организация — 389 членов. В казармах — большое 
сочувствие большевикам (Протоколы, Архив МіК). 

Письмо в редакцию «Правды» к Н. К. Крупской группы уча- 
щихся, которая вышла из состава социалистической организации 
учащихся среднеучебных заведений г. Москвы, бывшей по свое- 
му характеру антипролетарской и оппортунистической («Москов- 
ский комсомол», 15; «Наше рождение», 51). 

Собрание рабочих завода Гужон. Предъявлено требование 
об удалении некоторых заведующих цехами. Правление отказа- 
ло удовлетворить требование рабочих («Шестнадцать заводов», 
358—359). 

6 (24) 

В № 64 газеіуы «Правда» напечатаны статья В. И. Ленина 
«Партия на выборах в районные думы Петрограда» и продолже- 
ние статьи И. В. Сталина «Муниципальная программа» (Соч., XX, 
419 — 421; «На путях к Октябрю», 31—41). 

В № 64 газеты «Правда» опубликована резолюция ЦК боль- 
шевиков, разоблачающая контрреволюционный смысл постано- 
вления Временного правительства о «разгрузке» Петрограда. 

Собрание группы социал-демократов, работающих в проф- 
союзах, постановило «создать пролетарский союз служащих, ко- 
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торый в основу своей деятельности положит международные 
принципы классовой борьбы» («С.-Д.» №'69). 

Демонстрация дворников при участии ' нескольких тысяч 
человек. Демонстранты несли красные знамена с надписями: 
«Да здравствует социализм!» «Долой рабство » (Хром., п, 197) 

7 (25) 

В № 65 газеты «Правды» напечатана статья В. И. Ленина 
«Сделка с капиталистами или низвержение капиталистов’' 1 » (как 
кончить войну) <Соч., XX, 425 — 426). ' 

Опубликована резолюция ЦК большевиков об экономических 
мерах борьбы с разрухой («С.-Д.» № 64). 

Оощее собрание членов Московского городского района 
оолышевиков. Утверждены представителями района в МК 
В. Н. Подбельский и Г. А. Усиевич. Заслушан доклад секретаря 
комитета, который сообщил о росте числа членов партии и клуба 
(«С.-Д.» № 68). 

Собрание раоочих и работниц военно-артиллерийского за- 
вода. Постановлено требовать установления рабочего контроля 
над всем производством страны. Собрание большинством всех 
против трех постановило присоединиться к резолюции ЦК 
РСДРП(б) об экономических мерах борьбы с разрухой («С -Д » 
№68). ѵ 

Оощее собрание рабочих завода Гужон, созванное завод- 
ским комитетом, высказалось против уступок правлению («Ше- 
стнадцать заводов», 360). 

^Собрание рабочих телефонного завода и завода Гакенталь 
и К. Принята резолюция о «немедленном введении государствен- 
ного контроля над всей промышленностью, немедленном отчуж- 
дении сверхприбылей, поимущественном обложении и введении 
в жизнь прогрессивного налога, а также, немедленном переходе 
всей государственной власти в руки советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов («С.-Д.» № 70 и 75). 

Соединенное заседание исполкомов Московских советов ра- 
бочих и солдатских депутатов. Обсуждался вопрос об участии в 
Стокгольмской конференции. 

7—9 (25—27). 

Съезд рабочих депутатов Московской губернии. Избран Мо- 
сковский губернский совет рабочих депутатов. Съезд принял 
резолюцию, что власть в стране должна перейти в руки советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Хрон., II, 218). 

8 (26) 

В № 66 газеты «Правда» напечатано окончание статьи 
И. В. Сталина «Муниципальная кампания» («На путях к Октяб- 
рю», 31— 41). 
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Забастовка рабочих фабрики обуви Шавыкина («С.-Д.» №88). 

Делегатское собрание Городского района союза металли- 
стов. Сделан доклад о деятельности правления. Произведены вы- 
боры в совет городского отдела союза металлистов, в ревизион- 
ную и конфликтную комиссии («С.-Д.» №|73). 

Профессиональный союз библиотекарей принял резолюцию, 
требующую введения 6-часового рабочего дня для московских 
библиотекарей и повышения заработной платы («С.-Д.» №103). 


9 (27) 

В № 67 «Правды» напечатаны статьи В. И. Ленина: «Надо 
разоблачать капиталистов», «Доклады о разрухе» и «Фокусы рук» 
и фокусы политической беспринципности» (Соч., XX, 427 — 433). 

Московской военной организацией большевиков получено от 
рабочих тушинского завода «Проводник» на «красный пода- 
рок» — литературу солдатам! в окопы — 4 545 р. П к. («С.-Д.» 
№ 68 ). 

Центральное правление союза металлистов на заседании по- 
становИйо: «При предъявлении треоований целым заводом счи- 
тать недопустимым итти на уступки отдельным цехам или груп- 
пам без особого разрешения профсоюза. Никакие активные вы- 
ступления без разрешения центрального правления недопустимы. 
О всяком конфликте немедленно должно быть сообщено в кон- 
фликтную комиссию центрального правления союза» («С.-Д.» 
№ 69). 


10 (28) 

В № 68 «Правды напечатаны статьи В. И. Ленина: «Переход 
контрреволюции в наступление», «Один .принципиальный вопрос», 
«Черные за кадетов, меньшевики и народники в одном прави- 
тельстве с кадетами», «Позорный блок меньшевиков и народни- 
ков с«Единством», «Не имея чистого, принципиального оружия, 
они хватаются за грязное» (Соч., XX, 434 443). 

Лекция И. В. Сталина на тему «Районная дума и текущий мо- 
мент», в помещении Смоленских классов в Петрограде. («Прав- 
да» №66). * 

Заседание Московского комитета в расширенном составе с 
представителями из районов. Порядок дня: 1) доклад т. Бухарина 
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о финансовой и экономической разрухе, 2) выход т. Скворцова 
из редакции «Известий», 3) муниципальная кампания, 4) орга- 
низационный вопрос. По вопросу О'б уходе т. Скворцова приня- 
та резолюция, в которой констатировалось, что работа больше- 
виков в редакции «Известий» не целесообразна ввиду стремле- 
ния меньшевиков и эсеров «обратить эту газету в официальный 
орган коалиционного правительства и ввиду невозможности для 
большевиков отстаивать свою линию. Большевики могут вернуть- 
ся в редакцию, только «когда изіменится соотношение сил». От- 
носительно муниципальной кампании решено «устроить общие 
собрания по районам, для того чтобы выставить кандидатов в 
городскую думу. Решено повести усиленную агитацию» (Прото- 
колы, Архив МК). 

Общее собрание большевиков Рогожоко-басманного района. 
Единогласно постановлено послать приветствие В. И. Ленину. 
Собрание решило по заводам и фабрикам организовать сбор в 
пользу типографии «Социал-демократ». Заслушан доклад о все- 
российской партийной конференции и произведены временные до- 
выборы в районный комитет («С.-Д.» № 68). 

Заседание Басманного подрайонного совета рабочих депута- 
тов приняло резолюцию о «необходимости введения рабочего 
контроля над производством, скорейшего прекращения войны и 
перехода власти в руки советов рабочих, солдатских и крестьян- 
ских депутатов» («С.-Д.» №83). 

Общее собрание 1-го отделения союза рабочих и работниц 
портняжного производства г. Москвы. Произведены выборы пра- 
вления («С.-Д.» '№ 68). 

10—13 (28—31) / 

Первый Московский областной съезд советов. Основными 
пунктами порядка дня съезда были вопросы о войне, о коалици- 
онном министерстве и о международной социалистической кон- 
ференции. На съезде преобладали меньшевики и эсеры («С.-Д.» 
№ 72; «П. Р.», 1930, И (106), 157—158; «Изв. М. С.» № 72, 75). 

11 (29) 

Рабочие металлопрокатного завода Крейнес приняли резолю- 
цию, требующую прекращения войны, сокращения выпуска бу-, 
мажных денег, взятия всех фабрик и заводов иод государствен- 
ный контроль, конфискации прибылей предпринимателей, вве- 
дения предельных цен на предметы первой необходимости и не- 
которые другие требования («С.-Д.» № 68). 
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Забастовали машинисты на заводе «Поставщик» («С.-Д.» 
№ 69). 

Общее заседание всех районных железнодорожных советов 
рабочих депутатов приняло резолюцию об «установлении рабо- 
чего контроля над производством, распределением и всеми бан- 
ковскими и финансовыми операциями, о передаче в руки народа 
большей части прибылей и самого капитала крупных капитали- 
стов, о скорейшем прекращении войны и переходе власти в руки 
советов («С.-Д.» № 71). 

Заседание Симоновского районного совета рабочих депута- 
тов. Обсуждался вопрос о финансово-хозяйственной разрухе 
страны. Выставлены требования: национализация важнейших от- 
раслей промышленности, установление налогов на имущество и 
доходы капиталистов, установление контроля над производством 
со стороны советов рабочих, солдатских и крестьянских^ депута- 
тов, установление твердых цен на предметы первой необходимо- 
сти, роспуск Государственной думы и Государственного совета, 
передача власти в руки советов рабочих, солдатских и крестьян- 
ских депутатов («С.-Д.» № 75 и 81). 

Собрание Центрального бюро профсоюзов со следующим по- 
рядком дня: 1) перевыборы членов секретариата, 2) вопрос о 
рекомендации кандидатов в комиссары министерства труда по 
Москве, 3) доклады с мест («С.-Д.» № 69). 

Земский союз — владелец типографии Левинсон, в которой 
печаталась большевистская газета «Социал-демократ», предложил 
редакции газеты неприемлемые условия, угрожая в' случае непри- 
нятия условий типографией прекратить дальнейшее печатание га- 
зеты («С.-Д.» №. 68). 

12 (30) 

Большая демонстрация торгово-промышленных служащих, 
организованная московским союзом служащих ^всех отраслей тор- 
говли, с требованием введения 8-часового рабочего дня (Хрон., 
11, 230). 

На пленуме совета рабочих депутатов большинством голосов 
отвергнута предложенная большевиками резолюция, отмечающая, 
что Стокгольмская конференция есть дипломатическая конферен- 
ция с которой у революционного социализма не может оыть ни 
чего общего, и потому присоединение к ней органов русской 
революционной власти явилось бы ослаблением позиции оорьбы 
за мир, и предлагающая поддержать всеми силами интернацио- 
нальное объединение циммервальдских товарищей. (Протокол 
Моссовета от 30 июня і(ст.ст.), Мособларкив). 
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1917 год ,в Москве 


Пленум совета рабочих депутатов «принял «постановление лб 
отчислении «рабочими полудневн-ого заработка на «избирательную 
кампанию по выборам в городскую думу. ««По этому поводу вы- 
пущено было специальное воззвание к р«абоч«им и служащим 
(«Протокол пленума от 30 июня (ст.ст.), Мособлархи.в). 

пар Д ^ Л ' еіГаТСКОе соб Р ание «профессионального общества кондите- 
ров. О осуждались вопросы о Стокгольмской конференции и коа- 
лттшом министерстве. Подавляющим большинством голосов 
.рпі.яі а резолюция, предложенная большевиками (««С-Д.» №74). 

13 (31) 

В № 69 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И Ленина - 
(Соч. Р ХХ, С 450— "5^ здевательство капиталистов над народом»' 

В «Правде» опубликована резолюция ЦК по поводу ответа Ан- 
не ''цПравдаГД ™ Декла Р ацию Временного правительства о вой- 

в « И. Ленин на, писал «Письмо к районным' комитетам пет- 
роградской организация РСДРП» по „оводу создания отдельно- 
го печатного органа ПК (Соч., XX, 455 — 457). 

Собрание членов Московского окружного комитета больше - 
виков. оаслушаны доклады «с мест о предвыборной кампании в 
городские думы (««С.-Д.» №■ 74). 

Заседание Хамовнического районного комитета «большевиков 
Обсуждался вопрос об отношении к «газете «Изв«естия совета ра- 
бочих депутатов» в евши с выходом из редакции газеты 
большевика И. И. Скворцова-«Степаноіва и др. Принята резолюция, 
считающая неправильным поддерживать и принимать коллектив- 
ную подписку на газету, идущую «в сторону, чуждую стремле- 
ниям революционной демократии» и «определенно направленную 
к угашению духа российской революции и сужению ее междуна- 
родных задач» (««С.-Д.» № 73). ' 

Опубликованы вріработанны«е .правлением союза кирпични- 
ков следующие требования для Московской «губернии: 8-часо- 
вои раоочий день, «прием и увольнение- рабочих исключительно 
через зав’одские комитеты, сверхурочные «работы только с раз- 
решения заводских «комитетов, лечение заболевших! рабочих за 
счет хозяев с сохранением за больньгм обычной заработной пла- 
ты, новые расценки «(«С.-Д.» №69). 

Забастовка работниц мастерской белья Зисмана и на неко- 
торых других «предприятиях («С.-Д.» №69). 
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Хроника Июнь 

14 (1) 

В № 70 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Оправдание позора» (по поводу сообщения исполнительного 
комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депута- 
тов секретарю Международного социалистического бюро о всту- 
плении социалистов во Временное правительство), «Мелкобур- 
жуазная позиция в вопросе о разрухе» (об экономической плат- 
форме «новожизненцев») и «Соломинка в чужом глазу» (разо- 
блачается империалистический характер политики министр ов-со- 
циа листов) (Соч., XX, 460 — 466). 

М1К и Московское областное бюро большевиков организо- 
вали в Сергиевском народном доме доклад Г. А. Усиевича на 
тему «Ленин и русская революция» ('«С.-Д.» № 68). 

Соглашение пяти фабрик (Трехгорной мануфактуры, Дани- 
ловской мануфактуры, Рябовской мануфактуры, Гюбнера и Цин- 
деля) относительно установления минимальной зарплаты («Исто- 
рия пролетариата», 1931, 8, 71). 

Собрание рабочих Московского телефонного завода. Приня- 
та резолюция, приветствующая .постановление Кронштадтского 
совета рабочих и солдатских депутатов о необходимости пере- 
хода власти к советам рабочих, солдатских и крестьянских депу- 
татов («С.-Д.» №73). 

Общее собрание рабочих завода бр. Бромлей приняло резо- 
люцию, требующую «установления контроля над производством 
и распределением, национализации банков, подчинения государ- 
ственному контролю трестов и синдикатов, введения высокого 
поимущественного и подоходного налога, национализации всей 
земли, мира без аннексий и контрибуций с правом наций на са- 
моопределение, - передачи всей власти советам) рабочих, кресть- 
янских и солдатских депутатов» («С.-Д.» № 70). 

Общим собранием рабочих прессового завода и заводов «Ше- 
ринг», АМО и «Поставщик» принята резолюция, требующая 
введения налогов на все виды имуществ и доходов капиталистов, 
установления контроля над производством со стороны советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, проведения нацио- 
нализации важнейших отраслей промышленности, перехода вла- 
сти в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
(«С.-Д.» № 70). 

Общее собрание рабочих военно-артиллерийского завода 
(Лесная, №28). Постановлено выразить протест против редакции 
газеты «Известия Московского совета рабочих депутатов» напе- 
чатавшей резолюцию, принятую собранием завода в искаженном 
виде («С.-Д.» № 75). 

6 1917 год п Москве 81 
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1917 год в Москве 

Демонстрация бастующих служащих товарищества Мюр и 
Мерилиз («С.-Д.» № 71). 

Прекращение забастовки • трактирных служащих («С.-Д.» 
№ 72). 

Опубликовано воззвание правления союза портных о под- 
держке большевистской газеты «Социал-демократ» («С.-Д.» 
№ 70). 

Опубликованы резолюции протеста . ряда собраний рабочих 
против отказа типографии Левинсона печатать газету «Социал- 
демократ» («С.-Д.» № 70). 

Митинг в Дорогомиловском' народном доме, устроенный ка- 
детской партией по вопросу о выборах в городскую думу 
(«С.-Д.» № 73). 

15 (2) 

В № 71 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина «Не 
демократично, гражданин Керенский!» (по поводу запрещения 
Керенским созыва II украинского войскового съезда) (Соч., XX, 
467 — 468). 

Общее собрание членов московской военной организации 
большевиков в связи с перевыборами военного бюро МК. 
(«Очерки», 68). 

Опубликована резолюция протеста общего собрания больше- 
виков Пресненского района против отказа типографии Левинсо- 
на печатать большевистскую газету «Социал-демократ». Собрание 
требовало реквизиции типографии («С.-Д.» № 71). 

Состоялось общее собрание рабочих завода Гужон, на кото- 
ром рабочие высказывались о необходимости взять завод в свои 
руки («Шестнадцать заводов», 362). 

Забастовка рабочих электромеханической фабрики Королева, 
мастерской починки обуви Федечкина и др. («С.-Д.» № 71). 

16 (3) 

В №72 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Большевизм и «разложение» армии» (Соч., XX, 469 — 471). 

Митинг служащих и рабочих Николаевской железной доро- 
ги. Принята резолюция: 1) Центральному комитету начать энер- 
гичную борьбу с противодействием, оказываемым администра»- 
цией дороги работе ЦК и местных мелезнодорожных комитетов, 
2).ввиду финансовой разрухи предложить Временному прави- 
тельству принять энергичные меры к обложению капиталистов 
и, введению всеобщей трудовой повинности («С.-Д.» № 75). 
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17 (4) 


В № 73 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
•«Разруха и пролетарская борьба с ней» (по поводу резолюции 
конференции фабзавкомов о контроле над производством) и 
«Тысяча первая ложь капиталистов» (по поводу клеветнической 
передовицы «Речи») (Соч., XX, 472 — 475). 

Выступление В. И. Ленина на Всероссийском съезде советов 
об отношении к Временному правительству (Соч., XX, 479 — 488; 
Первый Всероос. съезд советов, 1, 67 — 76). 

Открыт клуб военного бюро .при МК большевиков в поме- 
щении 2-го мужского Сухаревского училища. В «лубе читались 
лекции для солдат и проводились собрания военной организа- 
ции («Очерки», 67). 

Первое' организационное собрание союза молодежи при МК 
большевиков («Наше рождение», 53). 

Общее собрание делегатов от фабричных комитетов фирмы 
бр. Бландовых признало необходимым устройство независимого 
Московского дентрального рабочего кооператива в Москве, а в 
будущем и Всероссийского союза рабочих кооперативов («С.-Д.» 
№79). I 

Организационное собрание союза кирпичников. Принят ус- 
тав («С.-Д.» №78). 

18 (5) . 

Общее собрание членов Симоновского района союза метал- 
листов. Принята резолюция, требующая немедленного введения 
законодательным .путем' минимума заработной платы, установле- 
ния твердых цен на продукты первой необходимости, ограниче- 
ния прибылей и контроля советов над производством («С.-Д.» 
№ 80). 

• 19 ( 6 ) 

В №74 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Третьеиюньские зубры за немедленное наступление» (по поводу 
частного совещания членов Государственной думы 16 (3) июня) и 
«Благодарность» (по поводу опубликования «Волей народа» до- 
кументов о возвращении эмигрантов через Германию) і(Соч., 
XX, 500 — 502). 

Заседание Рогожеко-басманного районного комитета боль- 
шевиков. Выборы в МК («С.-Д.» № 77). 

С 9 июня (27 мая) по 19 (6) июня поступило в Рогожский ко- 
митет большевиков 1 463 р. 52 к. («С.-Д.» № 114). 
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Забастовали рабочие-монтировщики фабрики автомобильно- 
го дела )В. Келлерт вследствие попыток администрации сбавить 
расценки («С.-Д.» №78). 

Пленарное заседание Московского совета рабочих депутатов. 
Заслушаны доклады с мест. Принятая предложенная большеви- 
ками резолюция отмечала «несомненный факт разрастающейся 
экономической борьбы,' который стоит в тесной связи с полити- 
кой капиталистов, стремящихся к остановке предприятий и к 
локаутам» («іИзв. М. С.» № 80, 84, 89). 

20 ( 7 ) 

Заседание Московского окружного комитета большевиков 
приняло резолюцию по поводу проведения муниципальной кам- 
пании «о недопустимости блоков и общих списков с меныневи- 
ками-оборонцами и эсерами, о необходимости выставления своих 
отдельных списков и отстаивания линии революционной социал- 
демократии до конца». Решен вопрос о процентном отчислении в 
ЦК и областное бюро («С.-Д.» № 78). 

Перевыборы заводского комитета на заводе Демент. Избрано 
большинство большевиков («С.-Д.» № 78). 

Собрание солдат 36-го пехотного запасного полка приняло 
резолюцию, протестующую против ведения империалистической 
войны, и выставило требование «немедленного перехода власти в 
руки советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». 
В резолюции выражен протест против деятельности «министров- 
социалистов, которые не идут навстречу рабочему движению и 
лишают нас, солдат, гражданских прав и угрожают каторгой» 
(«Очерки», 67 — 68). 

Делегатское • собрание Пресненского района союза металли- 
стов избрало совет и представителей в Центральную конфликт- 
ную комиссию («С.-Д.» №79). 

Опубликована резолюция протеста правления союза рабочих 
печатного труда против владельцев типографий, препятствую- 
щих печатанию рабочих газет («С.-Д.» № 75). 

Забастовки на ряде предприятий (завод Грачева и К 0 , фаб- 
рика Фаберже и др.) («С.-Д.» № 75). 

21 ( 8 )' 

В № 76 газеты «Правда» напечатаны четыре статьи В. И. Ле- 
нина: «Великий отход» (посвящена отходу вождей меньшевиз- 
ма и народничества от революции), «Эпидемия доверчивости», 
«О пользе полемики по существу» (ответ «Новой жизни»), и «Жу- 
равль в небе или синица в руки» (вторая и последняя по поводу 
заявления Пешехонова о том, что «сопротивление капиталистов 
повидимому сломлено») (Соч., XX, 508 — 514). 


























хрсникз Июнь 


Совещание ПК и ЦК большевиков с представителями рай- 
онов и воинских частей по вопросу о настроении рабочих и сол- 
дат. Большинство высказалось за организацию, мирной демон- 
страции против контрреволюции. Предложение было поддержано 
представителями профсоюзов и фабкомов (Пере, лег ПК 
145 — 146). 

Московская центральная примирительная камера по делу 
портных с союзом владельцев готового платья постановила: 1) уп- 
латить за забастовочные дни в половинном размере по новым 
расценкам; 2) довести до сведения союза владельцев готового 
платья, что в связи с забастовкой никто из рабочих не должен 
быть уволен («С.-Д.» № 84). 

22 (9) 

Выступление В. И. Ленина на Всероссийском съезде советов 
по вопросу о войне (Перв. Вееросс. съезд советов, 1, 315 — 
325; іСоч., XX, 489—499). 

В № 77 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина' 
«Введение социализма или раскрытие казнокрадства» (Соч., XX, 
515 — 516). 

Открытие клубаі «III Интернационал» Железнодорожного 
райкома большевиков («С.-Д.» №80). 

Общее собрание полковых комитетов 55, 56, 84, 85, 194 и 
251-го пехотных запасных полков (Ходынский лагерь) по поводу 
приказа Керенского об отправке некоторых запасных полкоз 
московского гарнизона на фронт. Принята резолюция, указы- 
вавшая,, что не могут быть допущены «никакие выступления и 
демонстрации как с оружием, так и без оружия» без санкции со- 
вета солдатских депутатов («С.-Д.» № 83). 

Соединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов большинством меньшевиков и эсеров приняло 
резолюцию, призывавшую рабочих и солдат воздержаться от 
сепаратных выступлений и демонстраций (Хрон., III, 51). 

В Бутырской тюрьме волнения среди арестованных солдат, 
отказавшихся итти на фронт. На «усмирение» выслан^ были ка- 
заки и пехота. В результате усмирения оказалось 1 убитый и 
!2 раненых. Общее собрание совета солдатских депутатов одоб- 
рило «действия» правительства (Хрон., III, 51). 

23 ( 10 ) 

Московская общегородская конференция обсуждала вопрос 
о порядке выборов МК. Предварительно этот вопрос обсуждался 
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в .районных, а также на межрайонных собраниях. Большинство 
районов высказалось за пропорциональную систему выборов. 
Военная организация была выделена в особую избирательную 
группу МіК (Протоколы, Архив МК, «Очерки», 78). 

Экстренное заседание Московского комитета. Доводится до 
сведения МіК, что совет рабочих и солдатских депутатов решил 
демонстрацию не устраивать. МіК решил: «Принять участие в де- 
монстрации 18 июня. Товарищи собираются со своими знаменами 
по районам и со сборных пунктов направляются на места митин- 
гов...» (Протоколы, Архив МК). 

Переизбран заводский комитет на авиационном заводе «Мо- 
тор». Прошли исключительно большевики («С.-Д.» № 78). 


24 (11) 

В №79 газеты «Правда» опубликовано заявление ЦК боль- 
шевиков с призывом сплотиться и готовитъ силы для борьбы 
с контрреволюцией. Там же напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Запутавшиеся и запуганные», «Намеки», «Волнующие население 
■слухи», «Загадка», разоблачающие предательскую политику согла- 
шателей и Временного правительства в вопросе о демонстрации 
23 (10) июня (Соч., XX, 519—523). 

Собрание союза молодежи при МК большевиков. Избран ко- 
митет союза, обсуждался устав («Наше рождение», 53). 

Открытие клуба латышей-больіпевиков «Борьба» («С.-Д.» 
№ 79). 

Митинг девяти пехотных полков, 1-й запасной артилле- 
рийской бригады и рабочих разных заводов на Ходынке. Поста- 
новлено требовать от Временного правительства освобождения 
арестованных рабочих, солдат и матросов-болышевиков («С.-Д.» 
.№ 80). 


25 (12) 

Военное бюро при МК большевиков обсуждало устав мос- 
ковской военной организации («Очерки», 67). 

Состоялось собрание Центрального бюро профсоюзов. Из- 
браны делегаты на всероссийскую конференцию профсоюзов и 
на областной съезд-совещание по снабжению промышленности. 
Принят устав Центрального бюро {«С.-Д.» № 81). 


Заседание исполнительного комитета совета рабочих депу- 
татов. Заслушай доклад Н. И. Бухарина о финансово-экономи- 
ческой разрухе и о мерах борьбы с ней {«С.-Д.» № 81; «Изв. М. 
С.» № 84).' ' 
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Собрание совета рабочих депутатов Лефортовско-благу- 
шинского района по вопросу о финансово-экономическом -поло- 
жении России приняло резолюцию, конференции фабрично-за- 
водских комитетов в Петрограде («С.-Д.» № 81). 

26 (13) 

В № 80 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина «На 
переломе» (Ооч., XX, 529 — 530). 

В № 42 газеты «Солдатская правда» помещена статья 
И. В. Сталина «Вчера и сегодня» (кризис революции) («-На путях 
к Октябрю», 41 — 47). 1 

В № 80 газеты «Правда» и № 42 газеты «Солдатская правда» 
опубликовано заявление Всероссийскому съезду советов . от ЦК 
РСДРП(б) и фракции большевиков -съезда о контрреволюцион- 
ной -политике соглашателей. Заявление было зачитано большеви- 
ками на заседании съезда 25 (12) июня. 

Опубликовано сообщение о конференции фабричных комите- 
тов фабрик Циндель, Прохоровск-ой мануфактуры, Даниловской 
мануфактуры, мануфактуры А. Гюбнер и Рябовской -мануфактуры. 
Конференция постановила: «1) если фабриканты остановят фаб- 
рики, они должны платить всем жалованье полностью за все 
время остановки фабрик, 2) выборы в районные думы должны 
быть произведены до остановки фабрик или же должны быть 
отсрочены до начала работ на фабриках, 3) во время остановки 
работ на фабриках фабричные комитеты должны функциониро- 
вать и иметь право контролировать снабжение предприятий све- 
том и топливом, а ..также поставки егоі на фабрики» («С.-Д.». 
№ 80). 

27 (14) 

В Л г ° 81 газеты «Правда» помещены статья В. И. Ленина 
«Противоречивая позиция» (о. резолюции I съезда советов 
25 (12) июня) и -статья И. В. Сталина «Против разровненных де- 
монстраций» (против назначенной анархистами на 27 (14) демон- 
страции) (Соч., XX, 531 — 533; «На путях к Октябрю», 47 — 49). 

Общее собрание большевиков Железнодорожного района 
приняло резолюцию протеста против речей ме-ньшевиков 
И. Г. Церетели и Е. П. Гегечкори на- заседании съезда советов. 
Резолюция заявляла: «ни министрам-лже-социалистаім, ни буржуа- 
зии не удастся обезоружитъ революционный пролетариат и рево-- 
люционных солдат». Собрание выразило протест против лишения 
партии 'большевиков элементарных гражданских свобод. Решено 
принять участие в демонстрации и выступить под знаменами с 
Лозунгами революционной социал-демократии («С.-Д.» № 83; 
«Очерки», 80). . 
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Опубликовано письмо Московского областного бюро боль- 
шевиков «Ко всем партийным организациям Центральной про- 
мышленной области», дающее ряд указаний и советов относи- 
тельно проведения предвыборной и избирательной кампании в 
городские думы. К письму приложены выработанные Централь- 
ным комитетом партии большевиков «Основные положения муни- 
ципальной платформы» («С.-Д.» №81). 

Рабочие Московского узла Николаевской железной дороги 
приняли резолюцию протеста против циркуляра министра путей 
.сообщения, признавшего незаконным введение 8-часового рабо- 
чего дня на ст. Москва (Хрон., III, 69). 

Опубликовано постановление правления Лефортовских от- 
делении профсоюзов мануфактуристов рабочих кожевенного 
производства, пуговичников и крючочников голосовать "за список 
большевиков при выборах в городские думы («С.-Д.» № 81). 

Собрание солдат восьми пехотных запасных полков, первой 
артиллерийской бригады и рабочих разных фабрик и заводов 
г. Москвы на Ходывоком поле постановило при выборах в го- 
родскую думу голосовать за список социал-демократов больше- 
виков («С.-Д.» № 83). 

Состоялось заседание третейского суда по вопросу о мини- 
муме заработной платы в металлообрабатывающей промышлен- 
ности. Сущ, признал требования рабочих справедливыми. Это ре- 
шение суда считается обязательным для всех членов общества 
заводчиков и фабрикантов. В случаях неподчинения этому ре- 
шению конфликт должен быть немедленно передан в профессио- 
нальную примирительную камеру металлистов («С.-Д.» № 83). 

Организационное собрание членов союза служащих/ Принят 
устав союза, избраны правление и ревизионная комиссия. Собра- 
ние признало необходимым вступить членом в Центральное бю- 
ро профсоюзов и приступить -к изданию своего печатного про- 
фессионального органа («С.-Д.» № 86). 


28 ( 15 ) 

В №82 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Украина» (о национальной политике Временного правительства) 


(Соч., XX, 534 — 535). 

Заседание Московского комитета совместно с активными ра- 
ботниками. Доводится до сведения, что наполнительный комитет 
совета рабочих депутатов решил демонстрацию не устраивать. 
Меньшевики и эсеры тоже высказались против демонстрации. 
Собрание единогласно высказалось за демонстрацию. Для прове- 
дения демонстрации избрана комиссия: тт. Голенко, Крейнес, Со- 
ловьев и Лихачев (Протоколы, Архив МІК). 
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Фабрика «товарищества П. Д. Каверин» остановилась из-за 
отсутствия нефти. Администрация никаких мер не принимала для 
восстановления работ. Предполагался скрытый локаут («С.-Д.» 
№ 138). 

Митинг 9-го пехотного запасного полка. Постановлено тре- 
бовать перехода власти в руки советов («іС.-Д.» № 94). 

Правление профсоюза портных постановило принять уча- 
стие в демонстрации под лозунгами Московского комитета боль- 
шевиков («С.-Д.» '№ 84). 

28 — 30 <15—17) 

Районная конференция фабрично-заводских комитетов Бас- 
манного района. Порядок дня: 1) значение фабрично-заводских: 
комитетов, 2) доклады с мест, 3) роль фабрично-заводских коми- 
тетов в связи с финансово-экономической разрухой, 4) выборы 
в городскую думу, 5) текущие дела («С.-Д.» №і104). 

29 .(16) 

В №83 газеты «Правда» напечатана статья іВ. -И. Ленина «Из 
какого классового источника приходят и «придут» Кавеньяки?» 
(Соч., XX, 536 — 538). 

Опубликовано постановление Московского комитета боль- 
шевиков об участии в демонстрации 1 июля (18 июня), органи- 
зуемой по предложению съезда советов рабочих и солдатских 
депутатов («С.-Д.» № 83). 

Опубликованы лозунги большевиков к предстоящей демон- 
страции 1(18) июля («С.-Д.» №83). 

Опубликовано приветствие Ленину от учредительного соб- 
рания союза молодежи при МК («С.-Д.» №83). 

Общее собрание ротных, полковых, бригадных и командных 
комитетов постановило сформировать для отправки на фронт 
маршевые роты «из укрывавшихся в тылу» («Солдат — граж- 
данин» №79). ’ 

'Опубликовано обращение правления профсоюза металлистов 
принять самое активное участие в выборной кампании в город- 
скую думу. Правление союза предлагает всем товарищам голо- 
совать за социалистов, стоящих на точке зрения революционного 
интернационала («С.-Д.» № 83). 

Общее собрание союза сельскохозяйственных служащих и 
рабочих приняло резолюцию о скорейшем прекращении войны и 
передаче всей власти советам рабочих и солдатских депутатов. 
Постановлено при выборах в районную думу голосовать за спи- 
сок большевиков («С.-Д.» №88). 



29—30 (16 — 17) 

Съезд представителей фабрично-заводских комитетов пред- 
приятий текстильной промышленности Центрального района при- 
нял резолюцию о борьбе с экономической разрухой и о борьбе 
с локаутами. Для этой цели при местных органах снабжения 
должны быть организованы контрольные комиссии, обследую- 
щие закрывающиеся предприятия, с участием представителей 
фабрично-заводского комитета для выяснения возможности про- 
должения производства («С.-Д.» № 86). 

30 (17) 

В № 84 газеты «Правда» опубликовано (за подписями ЦК, 
ПК, Военной организации большевиков при ЦК, Петроградского 
совета, фабрично-заводских комитетов, фракции большевиков о 
Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов, редакции 
«Правды», редакции «Солдатской правды») составленное И. В. 
Сталиным воззвание «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и 
солдатам Петрограда» с призывом демонстрировать 1 июля (18 
июня) под большевистскими лозунгами («На путях к Октябрю» 
49—52). ' " ‘ 

В № 84 газеты «Правда» напечатаны статьи іВ. И. Ленина: 
«Украина и поражение правящих партий России», «Как бороться 
с контрреволюцией» (разоблачающая соглашательскую политику 
меньшевиков и эсеров), «Странное извращение цитат» и «Под 
суд Родзянку и Джунковского за укрывательство провокатора!» 
(по поводу дела Малиновского) (Соч., XX, 539 — 545). 

Вечером конференцию большевистских военных организа- 
ций приветствовал от имени ЦК партии И. В. Сталин («К. Л.», 
1930, 5 (38), ПО). 

Опубликовано воззвание Московского комитета большеви- 
ков с призывом принять участие в демонстрации 1 июля (18 ию- 
ня) («С.-Д.» №. 84). 

Фабком Трехгорной мануфактуры предъявил требование об 
увеличении зарплаты («История пролетариата», 1931, 8, 72). ' 

Общее собрание делегатов союза рабочих кожевенного 
производства совместно с заводскими комитетами кожевенных и 
обувных фабрик. Выбранному делегату на всероссийскую кон- 
ференцию дан наказ, предложенный большевиками («С.-Д.» 
№ 90). 

Опубликовано, обращение центрального правления' союза ра- 
бочих, занятых по выделке кож и по производству кожаных 
изделий, к рабочим — не брать отпусков до 8 июля (25 июня), 
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чтооы принять участие в выборах в городскую думу и голосо- 
вать за тех социалистов, которые стоят на точке зрения револю- 
ционного пролетариата' («С.-Д.» № 84). 

Общее собрание линейных слесарей городских железных до- 
рог приняло резолюцию с требованиями роспуска Государствен- 
ной думы и Государственного совета и перехода всей власти в 
руки советов рабочих и солдатских депутатов («С.-Д.» № 93). 

Заседание областного бюро советов рабочих и солдатских 
депутатов по вопросу о приостановке работ в текстильном про- 
изводстве. В принятой резолюции указаны условия, при которых 
предпринимателю разрешается закрыть фабрику («С.-Д.» № 88;, 
«Изв. М. С.» № 91). 




Заседание ЦіК большевиков, на котором постановлено созвать 
партийный съезд в Петрограде между 23 {10) и 2'8 П5) июля 
(«Правда» № 86 и 87). 

В № 85 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Еще одна комиссия» (по поводу организации «Экономического 
совета») (Соч., XX, 546 — 547). 

По постановлению Московского совета рабочих депутатов 
общегородской манифестации в этот день организовано не было. 
Шествия и митинги происходили по отдельным районам. Совет 
выставил лозунги: «Единство революционной демократии в борь- 
бе с контрреволюцией!», «Скорейшее заключение мира на ос- 
новах, провозглашенных Петроградским 1 советом!», «Скорейший 
созыв Учредительного собрания!». Всем партиям, представлен- 
ным в совете, было дано право свободного выставления их пар- 
тийных лозунгов. В местах сбора устраивались большевиками 
митинги (в Рогожском, Хамовническом, Бутырском, Замоскворец- 
ком и Лефортовском районах). М|К было выпущено воззвание со 
следующими лозунгами: «Объединение всей демократии в лице 
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Вся 
власть советам!», «Полный разрыв с буржуазией!», «Долой Го- 
сударственную думу и Государственный совет!», «Долой контр- 
революцию!» <«С.-Д.»'№ 86; «Изв. М. С.» № 89; «Очерки», 80— 81). 

Собрание союза молодежи при іМіК большевиков. Решено 
открыть клуб союза. Принят устав («Наше рождение», 53). 

На митинге, устроенном во время демонстрации рабочими 
Щелковского района, принята резолюция, требующая решитель- 
ной борьбы с контрреволюцией, роспуска Государственной думы 
и Государственного совета, удаления министров-капиталистов и 
перехода власти к советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов («С.-Д.» № 86). 
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Конференция заводских комитетов Городского района вы- 
несла резолюцию, указывающую, что только переход всей вла- 
сти в^руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депута- 
тов обеспечит разрешение финансово-экономического кризиса в 
интересах революционной демократии («С.-Д.» № 89). 

Стачка корооочников на фабрике Кальмеер. Предъявлены 
экономические требования {«С.-Д.» №і 98). 

3 ( 20 ) 

■В № 86' газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина 
«Восемнадцатое июня» и И. В. Сталина «На демонстрации», по- 
священные итогам прошедшей демонстрации (Соч., XX, 548 

549; «На путях к Октябрю», 52 — 55). 

Заседание МК большевиков. Принятая резолюция указы- 
вала мероприятия по борьбе с политикой Временного .правитель- 
ства: 1) разоблачать 'правительство и партии меньшевиков и эсе- 
ров, 2) вести пропаганду за оставление революционных полков 
внутри страны для отпора контрреволюции, 3) вести энергич- 
ную агитацию за перевыборы совета рабочих и солдатских де- 
путатов и за отзыв тех депутатов, которые одобряют гибельную 
политику наступления, 4) в пропаганде разъяснить, что вся от- 
ветственность за последствия политики наступления целиком 
ложится на (Временное правительство и поддерживающий его 
якобы «социалистический» блок. Для получения директив от ЦК 
был послан в Петроград представитель МК А. А. Оольц («С.-Д.» 
.№: 88; «Очерки», 81 — 82; 100 — 101). 

Совет рабочих депутатов принял инструкцию о выборах и 
перевыборах совета рабочих депутатов, ів которой делались не- 
которые ограничения перевыборов депутатов. Этой инструк- 
цией меньшевистско-эсеровский блок хотел ослабить стремление 
рабочих к замене соглашательских депутатов большевиками и 
этим удержать за собой 'большинство в совете («Изв. М. С.» 
№ 91). 

Совещание представителей заводских комитетов Сокольни- 
ческого района по вопросу о хозяйственной разрухе приняло 
резолюцию большевистской фракции Центрального совета ра- 
бочих депутатов о контроле рабочих организаций над производ- 
ством і(«'С. Д.» № 88). 

Опубликовано письмо, солдат 9-го пехотного запасного пол- 
ка с приветствием большевикам, с требованием перехода всей 
власти к советам рабочих и солдатских депутатов и «скорейше- 
го окончания войны на основе братства народов» («С.-Д.» № 86). 
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4 (21) 

В Л 1 » 87 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Революция, наступление и наша партия» и «Чем же вы отли- 
чаетесь от Плеханова, господа эсеры и меньшевики?» (об отно- 
шении эсеров и меньшевиков к наступлению) (Соч., XX, 
550—552). 

Заседание Московского комитета -по вопросу о наступлении. 
Тоів. Смидович констатирует, что «наступление есть продукт 
усиленной агитации' в совете рабочих депутатов меньшевиков и 
эсеров». Ряд товарищей высказывается за то, чтобы демонстра- 
тивно выйти из совета. Другие возражают и высказываются за 
усиленную агитацию против наступления. Основные положения 
принятой резолюции: 1) «наступление предпринято, чтобы по- 
ставить армию и революцию на службу англо-французской, аме- 
риканской и русской буржуазии под лживым флагом защиты 
свободы», 2) «наступлению, затеянному захватчиками, імы проти- 
' вопоставляем необходимость перехода власти к советам рабочих, 

. солдатских и крестьянских депутатов» и от их имени предложе- 
ние «справедливого мира всем народам». Необходимо: 1) разоб- 
лачить деятельность меньшевиков- и эсеров, 2) оставить револю- N 
ционные полки внутри страны и усилить в них организацию, 
3) начать энергичную кампанию за перевыборы советов, 4) возло- 
жить всю ответственность за гибельную политику наступления 
на Временное правительство и социалистический блок (Протоко- 
лы, Архив МК). 

Заседание Московского окружного комитета большевиков. 
Заслушаны доклады с мест о демонстрации 1 июля (18 июня), 
где выступления большевиков встречали громадное сочувствие. 

Московский окружной комитет большевиков принял сле- 
дующую резолюцию: «1) Лишь соглашательская политика мелко- 
буржуазных партий (меньшевиков и социалистов-революционе- 
ров) и их участие в правительстве дают возможность вести им- 
периалистическую политику и в частности наступление на фрон- 
те, 2) необходимо усиленно бороться с влиянием в массах этих 
мелкобуржуазных партий, 3) необходимо усилить агитацию 
большевиков за переход власти к советам, 4) необходимы орга- 
низация войсковых частей в тылу и на фронте и оставление ре- 
волюционных полков внутри страны для отпора контрреволю- 
ции, 5) вся ответственность за империалистическую политику, 
за «наступление» и усиление реакции в стране .падает на коали- 
ционное правительство и партии, его поддерживающие» («С.-Д.» 
№ 89 и 90). 

Центральным правлением профсоюза металлистов предъяв- 
лено требование отделу металлообрабатывающей промышлен- 
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ности оощеетва фабрикантов и заводчиков об установлении ми- 
нимума зарплаты для всех категорий квалифицированных рабо- 
чих и учеников металлообрабатывающей промышленности, 
в случае неполучения удовлетворительного ответа к 7 (24) в 9 ча- 
сов вечера на всех предприятиях Москвы и окрестностей будет 
объявлена забастовка с 9 (26) июля («С.-Д.» № 89; «Шестна- 
дцать заводов», 370). 

Забастовка рабочих биржевых артелей (8 тыс. человек] 
(«С.-Д.» № 88; «Изв. М. -С.» № 93). 

Раоочие напилочного завода Рейсер объявили забастовку. 
Предъявлены экономические требования («С.-Д.» № 89). 

Объединенное заседание исполнительных комитетов советов 
раоочих и солдатских депутатов. Большевики внесли резолюцию, 
осуждавшую наступление. Резолюция не была принята («С -Д » 
№ 90). ѵ ' м ' 

5 (22) 

В № 88 газеты «Правда» напечатана статья В. И. Ленина 
«Куда привели революцию эсеры и меньшевики» (Соч., XX, 
553 — '554). .. 

Заседание Москов'ского комитета. Обсуждался вопрос об об- 
разовании исполнительной комиссии МіК. В комиссию избирают- 
ся тт. Лихачев, 'Илья, Усиевич, (Инесса, Пятницкий, Землячка; 
первым кандидатом — т.. Подбельский, вторым — т. Волин (Про- 
токолы, Архив МіК). 

Правление союза деревообделочников постановило призвать 
членов союза при выборах в городскую думу голосовать за спи- 
сок большевиков («С.-Д.» № 90). 

Собранием Рогожского отделения союза металлистов вы- 
несена резолюция об утверждении выработанного союзом ми- 
нимума зарплаты, твердых цен на предметы первой необходи- 
мости и установлении рабочего контроля над .производством 
(«С.-Д.» № 90). 

Митинг солдат 1-й запасной артиллерийской бригады по- 
становил голосовать на выборах в городскую думу за список 
большевиков («С.-Д.» № 90). 

Л (23) 

(. Іпубликовацо воззвание фракции большевиков Московско- 
го совета рабочих депутатов с призывом вести упорную борьбу 
за влияние большевиков на широкие рабочие массы («С.-Д.» № 89). 

Опубликовано воззвание правления союза рабочих по изго- 
товлению текстильно-волокнистых веществ с призывом голосо- 
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вать на выборах в городскую думу за список большевиков 
(«С.-Д.» № 89). 

Забастовка на шелкоткацкой фабрике. Предъявлены эко- 
номические требования («С.-Д.» № 107). 

■Общее собрание представителей фабрик и заводов Басман- 
ного района постановило приветствовать центральный рабочий, 
кооператив и приступить к выборам на фабриках и заводах, 
кооперативных комиссий («Сі-Д.» № 102). 


7 (24) 

$ 

В № 90 газеты «Правда» напечатаны статьи !В. И. Ленина: 
«Можно ли запугать рабочий класс «якобинством»?» и «О необ- 
ходимости основать союз сельских рабочих России» '(статья пер- 
вая) ('С оч., XX, 555 — 558). 

Экстренное общегородское делегатское собрание союза ме- 
таллистов. Постановлено воздержаться от забастовки ((«исполь- 
зовать еще раз мирные средства, т. е. переговоры в примири- 
тельной ' камере») («С.-Д.» № 92). 

Делегатское собрание профсоюза рабочих кожевенного 
производства Бутырско-марьинского района постановило при- 
звать товарищей голосовать за список большевиков («С.-Д.» 
№ 90). 

Забастовка служащих и рабочих авиационного завода. Ра- 
бочие требуют установления минимума, принятого союзом метал- 
листов («С.-Д.» № 93). 


8 (25) 

В №| 91 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина:: 
«О необходимости основать союз сельских рабочих России» 
(статья вторая), «Расхлябанная революция» и «Почему нужен 
контроль над производством» (Соч., XX, 558 — 567). 

Выборы гласных в Московскую городскую* думу. В голосо- 
вании приняло участие около 56% избирателей. Наибольшее ко- 
личество* голосов получила партия эсеров (58%), потом кадеты 
(17%), затем меньшевики (около 12%) и большевики (около 
11%) («С.-Д.» № 6*8; «Изв. *М. С.» № 98). 

9 (26) 

Рабочие ряда заводов (телефонный, Л. Кремер, Дуке и др.) 
приняли резолюцию с требованием проведения минимума зар- 
платы, ограничения прибыли капиталистов, установления рабо- 
чего контроля над производством и распределением продуктов 
и перехода всей власти к советам рабочих, солдатских и кресть- 
янских депутатов («С.-Д.» № 93 , 95, 96). 
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Совет рабочих депутатов Благушинско-лефортовского пач- 
°н.а совместно с фабрично-заводскими комитетами принял резо- 
люцию протеста против «политики наступления» Тезолюция 
треоовала передачи власти советам рабочих, крестьянских и соГ 
датских депутатов и предложения от шенй пото™Іо"о со- 
вета немедленного мира («С.-Д.» 94). 

Забастовка на ряде фабрик и заводов (завод Лазя пен я и 
Фрунзети, фабрика Харитонова и др.) («С.-Д.» № 94). Р 

Объявлено постановление мирового судьи о выселении 
Московского совета рабочих депутатов из реквизированной им 
гостиницы «Дрезден» (Хрон., III, 112). 

10 (27) / 

В № 92 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина- 
« удеса революционной энергии» и «Классовый сдвиг» (по по- 
воду выступления Чернова) (Соч., XX, 568—571). 

гтим2 бЩ п е С0браНЦе 194 ‘ го лехо ™ого полка признало недопу- 
Я Т ™ отп Р а вку из крупных центров войск целыми полками. 
Всякая отправка частей из Москвы должна производиться при 
участии солдатских революционных организаций («С.-Д.» №| 92). 

11 (28) 

Забастовка рабочих завода Гном и Ром из-за отказа адѵш- 
Гпя^;Т И .п УСТаН Д В о/ ТЬ п Р° центн У ю надбавку на дороговизну, при- 
(«С -Д» М°96) 65 /0 НЯ сдельные 'Р або ть> и Двухнедельный отпуск 

Делегатское собрание представителей всех организаций тоо- 
гово-промышленных предприятий. Обсуждались вопросы 1) вы- 
бор представителей в смешанную комиссию для проведения по- 
ложения о нормальном отдыхе служащих, 2) о слиянии всех 
торгово-промышленных служащих Москвы и окрестностей в 
один союз («С.-Д.» № 98). 

12 (29) 

В № 94 газеты «Правда» опубликованы нормы представи- 
тельства и порядок дня VI партсъезда. 

В № 94 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Как прячут прибыли господа капиталисты» и «Фразы и факты» 

экономической политике Временного правительства) (Соч., 
XX, 572 — 575). 

Союрание исполкома совета раоочих депутатов. Обсуждался 
вопрос о стачке металлистов. Принята резолюция: 1) исполком 
считает необходимым «воздействовать на отдельные заводы для 
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предотвращения выступлений», 2) образовать комиссию из трех 
лид для наблюдения за ростом забастовочного движения и при- 
нимать меры «для регулирования конфликтов» («С.-Д.» № 98; 
«Изв. М. іС.» № 99). 

13 (30) 

В № 95 газеты «Правда» напечатаны статьи В. іИ. Ленина: 
«Кризис надвигается, разруха растет» и «Как же это сделать?» 
(об оценке меньшевиками политического смысла наступления) 
(Соч., XX, 576—579). 

14 (1) 

В № 96 газеты «Правда» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Как и почему крестьян обманули?» и «Кто ответственен?» (Соч., 
XX, 580—584). 

Заседание Московского комитета. Разрешен ряд организа- 
ционных вопросов: 1) о выборах на Всероссийский съезд 
РСДРП(б); всего выбирается 15 человек — 11 делегатов выби- 
раются районами, а остальные 4 выбираются общегородской 
конференцией, 2) о представительстве во фракции совета рабо- 
чих депутатов, 3) о секциях в профессиональных союзах (Про- 
токолы, Архив МК). 

Районное совещание фабрично-заводских комитетов Бутыр- 
ского района. По докладу о мерах борьбы с экономической раз- 
рухой совещание приняло резолюцию о рабочем контроле боль- 
шевистской фракции Московского совета рабочих депутатов 
(«С.-Д.» № 102). 

Собрание юнкеров и офицеров 2-й школы прапорщиков. 
Принята резолюция протеста против деятельности правительства 
(«С.-Д.» № 99). 

15 (2) 

Делегатское собрание деревообделочников. Обсуждались во- 
просы: 1) доклад о III Всероссийской конференции профсоюзов, 
2) организация союзов по производствам, 3) конфликтная комис- 
сия, 4) текущие дела. Собрание признало необходимым 1 , чтобы 
деревообделочники, работающие в металлообрабатывающей про- 
мышленности, примкнули ко всеобщей стачке металлистов 
(«С.-Д.» № 104). 

Открытие клуба молодежи. Собрание решило послать при- 
ветствие газете «Правда» и другим органам «революционной 
социал-демократии» («С.-Д.» № 99). 

16 (3)- 

В. И. Лениным написана статья «На что могли рассчитывать 
кадеты, уходя из министерства?» (Соч., XXI, 5 — 6). 
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Заседание Московского комитета с участием! активных ра- 
ботников из районов. Доклад Центрального комитета іРСДіРП(б). 
Докладчик В. П. Ногин (Протоколы, Архив МК). 

Собрание рабочих завода АМО требует перехода власти 
к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
(«С.-Д.» № 101). 

Общегородское делегатское собрание союза металлистов за- 
явило, что с вопросом о минимуме зарплаты более ждать невоз- 
можно. Все мирные пути исчерпаны («Шестнадцать заводов», 371). 

^ Соединенное заседание исполнительных комитетов советов- 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и областного 
бюро советов рабочих и солдатских депутатов обсуждало вопрос 
о волнениях, назревавших ввиду приказа Керенского о возврате 
в войсковые части сорокалетних. Предложение об обращении «с 
ходатайством» о пересмотре этого приказа отвергнуто большин- 
ством — 96 против 11 голосов («Изв. М. С.». № ЮЗ). 

Заседание Благушинско-лефортовского совета рабочих депу- 
татов совместно с представителями фабрично-заводских комите- 
тов. Принята резолюция о необходимости рабочего контроля над 
производством («С.-Д.» № 99). 

Совет рабочйх депутатов Сокольнического района постано- 
вил приветствовать создание Московского рабочего кооператива. 
В то же время совет считает, что необходимым условием разви- 
тия и жизнеспособности рабочей кооперации является переход 
власти в руки совета рабочих и крестьянских депутатов («С.-Д.» 

17 (4) 

В Петрограде в ночь на 17 (4) июля ЦК большевиков, убе- 
дившись, что удержать массы невозможно, решил возглавить 
выступление и придать ему мирный и организованный харак- 
тер, «не задаваясь целью вооруженного захвата власти» 
(Сталин). Так как за поздним временем напечатать в «Правде» 
это постановление не оказалось возможным, оно было оформле- 
но в виде листка-воззвания, распространявшегося с раннего утра 
среди рабочих и солдат, за подписью ЦК, ПК и военных органи- 
заций большевиков, межрайонного комитета и комиссии ре- 
волюционной секции Петроградского совета. 

«Вчера, — говорилось в воззвании, — революционный гарни- 
зон Петрограда и рабочие выступили, чтобы провозгласить... 
лозунг: «Вся власть советам!». Это движение, вспыхнувшее в 
полках и на заводах, мы зовем превратить ов мирное, организо- 
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ванное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьян- 
ского Петрограда» («Историк-марксист», 1927, 4, 9). 

В Москве демонстрации рабочих и солдат. Демонстранты 
со знаменами «Вся власть советам!» направлялись из разных 
районов к зданию совета. В рабочих районах и на заводах со- 
стоялись собрания («Солдат-гражданин» № 92; «Москва в 
Л 91 7 г.», 65). 

На заседании фабкома Прохоровской Трехгорной мануфак- 
туры выступали эсеры, пытавшиеся посредством грязных, кле- 
ветнических приемов исказить подлинное историческое значение 
движения революционных масс в Петрограде («История проле- 
тариата», 1931, 8, 59). 

Совместное заседание московских советов рабочих и солдат- 
ских депутатов, на котором была сделана информация О' собы- 
тиях в Петрограде. Принята резолюция о воспрещении всяких 
демонстраций и решено выпустить к населению соответствующее 
воззвание («С.-Д.» № 99; «Изв. М. С.» № 103»; «Пут ь к Окт.», 
202—203). 

Под влиянием контрреволюционной агитации была сделана 
попытка разгромить редакцию газеты «Социал-демократ» и из- 
бить члена совета рабочих депутатов Хундадзе. Была организо- 
вана охрана советских зданий и Капцовского училища, где по- 
мещались редакции революционных газет («Путь к Окт.», ѵ, 
202—203). 

Поздно вечером получено было секретное распоряжение Ке- 
ренского о закрытии газеты «Социал-демократ» и об аресте нахо- 
дившегося" тогда в Твери А. Я- Аросева. На заседании президиу- 
мов московских советов рабочих и солдатских депутатов это 
предложение Керенского было отклонено («Путь к Окт.», V, 294). 

Опубликовано постановление текстильной комиссии отдела 
снабжения Московского совета рабочих депутатов, что ни одна 
фабрика не должна закрываться без соответствующего постанов- 
ления районного бюро снабжения («С.-Д.» № 98). 

18 (5) 

Опубликовано обращение Московского комитета большеви- 
ков, призывавшее «зорко следить за событиями в Петрограде и 
быть готовыми выступить в нужный момент по призыву Москов- 
ского комитета» («С.-Д.» №99). 

Расширенное заседание Московского комитета с участием 
.представителей из районов. Доклад т. Инессы Арманд от испол- 
нительной комиссии Московского комитета РСДРП(б). Высту- 
павшие отметили недостаточно развернутую работу, вследствие 
чего массы слабо осведомлены о событиях. Тем не менее все от- 
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■мечали постепенное изменение настроения в пользу большевиков. 
Во всех районах организация большевиков растет (Протоколы 
Архив МК). 

Опубликовано сообщение о постановлении центрального прав- 
ления и конфликтной комиссии союза .металлистов о необходи- 
мости перехода власти к советам («С.-Д.» №< 99). 

Общее собрание 84-го пехотного запасного полка приняло 
резолюцию протеста против травли большевиков и предложило 
Московскому совету принять решительные меры к обеспечению 
свободной агитации («С.-Д.» №103). 

На ряде металлических заводов началась забастовка («Шест- 
надцать заводов», 371). 

Общее собрание рабочих Трехгориой мануфактуры приняло 
резолюцию об остановке фабрики, с тем чтобы рабочим разъ- 
ехаться по деревням на полевые работы на б недель. Фабкому 
предложено остаться на месте («История пролетариата», 1931, 
8, 76). 

Общее собрание рабочих вязальной фабрики. Собрание при- 
няло резолюцию, требующую перехода власти к советам рало- 
чих и солдатских депутатов («С.-Д.» № 101). 

Вечером происходила демонстрация на Скобелевской (ныне 
Советской) площади; среди демонстрантов было несколько сол- 
дат, вооруженных винтовками. Демонстранты несли плакаты с 
лозунгами: «Долой министров-капиталистов!», «Вся власть в ру- 
ки советов рабочих и солдатских депутатов!». Организован был 
ряд митингов. Выступивший представитель совета рабочих депу- 
татов предложил демонстрантам разойтись. Со Скобелевской пло- 
щади демонстранты направились к Капцовскому училищу, где 
выступали представители социалистических партий («Путь к 
О'кт.», V, 204). 

19 (6) 

Забастовка на всех предприятиях металлообрабатывающей 
промышленности. Забастовало больше половины металлистов 
Москвы и ее окрестностей. По данным «Московского металли- 
ста» — 80 — 85 тыс. Несмотря на отчаянную борьбу против заба- 
стовки со стороны эсеров, в числе бастовавших были и рабочие 
завода Гужон («С.-Д.» № 101; «Шестнадцать заводов», 371). 

Экстренное общегородское делегатское собрание металлис- 
тов, ввиду того что промышленники согласились на третейский 
суд, приняло резолюцию: «Приостановить забастовку, с тем что- 
бы стачечный комитет, если предприниматели будут оттягивать 
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решение вопроса, вновь оризвал всех металлистов к всеобщей 
забастовке» («С.-Д.» № 102). \ 

(Состоялось заседание организационной комиссии по созыву 
конференции фабрично-заводских комитетов. Принят порядок 
дня конференции, которая назначена на 23 (10) июля («С.-Д.» 

Лу 103). 

Обыск в редакции газеты «Трибуна» — центрального органа, 
социал-демократии Польши и Литвы («С.-Д.» № 103). 

Заседание исполнительного комитета Московского совета ра- 
бочих депутатов, на котором был заслушан доклад представите- 
ля ЦИК советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома - 
Всероссийского совета крестьянских депутатов о петроградских 
событиях. От имени большевиков было заявлено, что они нр со- 
гласны как с принципиальной частью доклада, так и с изложением 
происшедших в Петрограде событий, но не считают нужным об- 
суждать доклад в настоящем заседании («С.-Д.» № 103). 

20 ( 7 ) 

Общее собрание рабочих завода «Мотор» приняло резолю- 
цию, требующую «полного разрыва революционной демократии 
с буржуазией», передачи «всей власти советам рабочих, солдат- ' 
ских и крестьянских депутатов». іВ резолюции также выражен 
протест «против травли большевиков и против запрещения де- 
монстраций и митингов» («С.-Д.» № 103). 

Опубликовано сообщение о собраниях на заводе бр. Бром- 
лей и в обозных мастерских. Принята резолюция протеста против 
постановления Московского совета рабочих и солдатских депута- 
тов от 17 (4) июля о запрещении демонстраций («С.-Д.» № 101). 

Опубликовано сообщение об общем собрании рабочих фаб- 
рики товарищества Е. С. Трындина и с-вья. .Обсуждались собы- 
тия в Петрограде. Постановлено присоединиться к требованиям: 
петроградского пролетариата о передаче, власти советам. Собра- 
ние протестует против запрещения демонстраций и митингов 
Московским советом рабочих и солдатских депутатов (««С.-Д.» 

№ 101). ч 

Опубликовано сообщение об общем собрании 2-й тяжелой за- 
пасной артиллерийской бригады. Принята резолюция, требующая 
перехода власти к советам и борьбы за заключение мира. Собра- 
ние протестует против арестов большевиков («С.-Д.» № 101). 

Газета «Солдат-гражданин» опубликовала ряд резолюций, 1 
призывавших солдат «нанести сокрушительный удар врагам!, дй- 




102 


.хроника 


Июль 


•бы стереть с лица земли германский милитаризм» («Солдат-граж- 
данин» № 94). 

21 ( 8 ) 

В. И. Лениным написана статья «К вопросу о явке на суд 
большевистских лидеров» (Соч., XXI, 24 — 25). 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) текущий 
момент, 2) вопрос о газете, 3) текущие дела. Обсуждается пред- 
ложение т. Смидовича временно воздержаться от посещения со- 
вета в виде протеста против травли, которой там подвергаются 
■большевики. Решено из совета и из комиссий не выходить. При- 
нимаются следующие постановления по поводу травли больше- 
виков: 1) поручить исполкому издать • листки о клевете, 
2) привлекать к' суду газеты за клевету, 3) требовать исключи- 
тельно срочных расследований всех обвинений, выдвинутых про- 
тив представителей революционной социал-демократии, 4) сооб- 
щить районам, чтобы они о всех фактах программного выступле- 
ния объединенцев, меньшевиков и эсеров составляли протоколы 
(Протоколы, Архив МК). 

Стачечный комитет в согласии с постановлением экстренно- 
го Московского общегородского делегатского собрания от 6 (19) 
июля призывает всех металлистов немедленно приступить к ра- 
ботам и ждать дальнейшего распоряжения стачечного комитета 
(«С.-Д.» №102). 

Собрание рабочих фабрики Серпинского и К° присоедини- 
лось к резолюции исполнительного комитета Бутырского совета 
рабочих и солдатских депутатов, требующей перехода власти к 
советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, введе- 
ния твердых цен и контроля над производством («С.-Д.» № 102). 

Рабочие Московского телефонного завода высказались про- 
тив запрещения демонстраций как нарушения прав, без которых 
невозможна успешная борьба рабочего класса за его освобож- 
дение. Рабочие требовали принятия энергичных мер' против ор- 
ганизующихся контрреволюционных сил, положить конец клевет- 
нической травле, направленной против большевиков. Рабочие 
протестовали против гибельной политики большинства советов, 
против репрессий в отношении солдат — противников наступления 
(«С.-Д.» № 102). 

Рабочие постройки нового холодильного склада Московско- 
казанекой железной дороги приняли резолюцию' протеста против 
запрещения демонстраций и уличных митингов, с требованием 
передачи власти советам' рабочих, солдатских и крестьянских де- 
путатов («С.-Д.» №102). 
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22 (9) 

Открылась Московская окружная конференция большевиков. 
Обсуждались вопросы: 1) о работе московской окружной ор- 
ганизации, 2) о политическом моменте, 3) о травле большевиков, 
4) о финансово-экономической разрухе. Принята следующая ре- 
золюция: «Единственным выходом из создавшегося положения 
являются прекращение войны, национализация синдицированных 
и трестированных предприятий и установление рабочего контро- 
ля над производством и распределением продуктов» («Очерки», 
364—365; «С.-Д.» № 104). 

Общее собрание большевиков Басманного района приняло' 
резолюцию против соглашательства с буржуазией я против кле- 
ветнической травли буржуазной прессой революционной социал- 
демократии («С.-Д.» № 108). 

Общее собрание большевиков Рогожского района. Постанов- 
лено: 1) требовать перехода власти к советам, 2) собрание про- 
тестовало против запрещения демонстраций и митингов, против, 
арестов и клеветы на представителей пролетарской партии. 
(«С.-Д.» № 106). 

Общее собрание союза молодежи при МК большевиков. При- 
нята резолюция протеста против преследований большевистских 
организаций буржуазией и Временным правительством («С.-Д.» 
№ 105; «Московский комсомол», 25). 

Партийное собрание большевиков на заводе Гужон катего- 
рически требовало «немедленного расследования источников кле- 
веты (направленной против большевиков) и освобождения аресто- 
ванных — испытанных и стойких борцов за рабочее дело» («Шест- 
надцать заводов», 387). ' 

Опубликован протест общего собрания рабочих мастерских, 
по выделке колючей проволоки при штабе инспектора инженер- 
ной части Московского военного округа против запрещения де- 
монстраций и требование положить конец клеветнической травле, 
буржуазной прессы против революционной социал-демократии 
(«С.-Д.» № 103). 

Опубликован протест общего собрания 2-й тяжелой артил- 
лерийской бригады против арестов большевиков и запрещения, 
демонстраций и митингов («С.-Д.» № 103). 

Опубликована резолюция солдаток Лефортовского района,, 
присутствовавших на собрании солдат и рабочих в Введенском 
народном доме. Солдатки обращаются к совету рабочих и солдат- 
ских депутатов и к щрвой городской думе с требованием немед- 
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ленной выдачи пайка в .размере, установленном Петроградским 
советом («С.-Д.» № 103). 

Замоскворецкий муниципальный совет по вопросу о само- 
судах постановил: «Обратиться ко всем демократическим орга- 
низациям Замоскворечья с предложением срочно принять мены 
борьбы с самосудами путем устройства лекций и докладов и не- 
медленно делегировать своих представителей для убеждения 
толпы при возникновении подобных эксцессов» («С.-Д.» №109). 

23 (10) 

В. И. Лениным написана статья «Политическое положение», 
в которой ставится вопрос о подготовке решительной револю- 
ционной борьбы (Соч., ХХ*І, 26 — 28). 

Второй день Московской окружной конференции большеви- 
ков. Заслушаны доклады: 1) о пересмотре партийной программы 
и 2) о выборах в Учредительное собрание. Утверждены устав ок- 
ружной организации и устав .„районных организаций. Избраны 
Московский окружной партийный комитет и представители на 
Всероссийский партийный съезд. По вопросу о травле большеви- 
ков принята следующая резолюция: «Московская' окружная кон- 
ференция РСДРП горячо протестует против наглой клеветы, вы- 
двинутой против т. Ленина и других членов партии революцион- 
ной социал-демократии, и требует, чтобы обвинения, выставлен- 
ные против них, были гласно рассмотрены не следователями и 
судьями, поступившими на службу при самодержавном правитель- 
стве, специалистами по преследованию революционеров, а орга- 
ном революции — исполкомом советов рабочих и солдатских депу- 
татов, с участием представителя оД революционной социал-демо- 
кратии, и чтобы все лица, запятнавшие себя клеветой, были пре- 
даны уголовному суду» («С.-Д.» № 105). 

Собрание в Бутырском народном доме. Постановлено: 1) про- 
тестовать против запрещения свободной агитации, 2) требовать 
перехода власти к советам рабочих и солдатских депутатов, 
3) обратиться к товарищам печатникам с просьбой не прилагать 
своей руки «к печатанию и распространению грязной клеветы 
против большевиков» («С.-Д.» № 105). 

Заседание Центрального бюро профессиональных союзов. 
Обсуждался вопрос о конфликте металлистов с предпринимате- 
лями. Постановлено послать приветствие металлистам и обещать 
поддержку в случае необходимости («С.-Д.» № 105). 

Учредительное собрание профессионального союза железно- 
дорожников. Принят устав и избрано временное правление 
(«С.-Д.» № 111). 

Третейским судом между профессиональным союзом метал- 
листов и отделом металлообрабатывающей промышленности об- 
щества заводчиков и фабрикантов Московского промышленного 
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района установлен минимум поденной гарантированной заработ- 
ной платы («С.-Д.» №106). 

Соединенное заседание советов рабочих и солдатских депу- 
татов в связи с травлей большевиков и обвинением их в преда- 
тельстве и шпионаже въінёсло резолюции об обращении с воззва- 
нием, опровергающим эту клевету, о поднятии в «Известиях» кам- 
пании против травли большевиков, о принятии ряда мер против 
контрреволюционной агитации на митингах («Изв. М. С.» № 108- 
«С.-Д.» №105; «Путь к Окт.», V, 205). 

24 (11) 

Ночью В. И. Ленин переехал в Сестрорецк.к рабочему Н. А. 
Емельянову, где вынужден был скрываться сначала на чердаке 
сарая, а затем в течение нескольких недель в шалаше («Даты 
жизни», 197). 

В № 2 газеты «Рабочий и солдат» напечатаны две статьи Ста- 
лина: «Победа кадетов» (о последнем «кризисе власти») и «Две 
конференции» (сопоставление решений только что закончивших- 
ся петроградских общегородских конференций большевиков 
и меньшевиков) («На путях к Октябрю», 55 — 56, 62). 

Опубликована телеграмма Московского комитета большеви- 
ков со следующими требованиями, предъявленными В ЦИК: 
1) немедленное расследование всех обвинений, возводимых на 
представителей революционной социал-деімократии. 2) МК наста- 
ивает на допущении в следственную комиссию представителей 
МК в качестве защитников интересов большевиков, 3) следствен- 
ная комиссия должна по рассмотрении тех или иных обвинений 
выпускать бюллетени и печатать их в тех газетах, где ведется 
травля («С.-Д.» №104). 

Общее собрание большевиков Лефортовского района. Об- 
суждались вопросы: 1) организационные вопросы, 2) текущий мо- 
мент в связи с событиями в Петрограде, 3) выборы в Московский 
комитет («С.-Д.» №' 106). 

Опуоликована резолюция группы рабочих-большевиков за- 
вода «Дуке», выражающая протест против постановления Москов- 
ского совета рабочих и солдатских депутатов о запрещении де- 
монстраций и митингов и требующая перехода власти к советам 
(«С.-Д.» №104). 

Состоялось собрание рабочих кинематографических предпри- 
ятий г. Москвы. Обсуждались меры борьбы с предпринимателя- 
ми, не желающими выполнить предъявленные им требования ра- 
бочих. В результате прений постановлено бойкотировать пред- 
приятия: Тимана, Харитонова, «Нептун», Скобелевского комите- 
та, Талдыкина, «Русь» ,и Ермольева («С.-Д.» № 109). 
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25 (12) 

Заседание Городского районного совета рабочих депутатов 
По докладу о петроградских событиях принята резолюция боль- 
шевиков о передаче власти советам рабочих, солдатских и кре- 
стьянских депутатов («С.-Д.» № 108). 

Забастовка рабочих акционерного общества «Гонец» и неко- 
торых других. Предъявлены экономические требования («С.-Д.» 
№ 111 ). 

Опубликовано воззвание к солдатам от исполнительных ко- 
митетов советов рабочих и солдатских депутатов в связи с проры- 
вом на фронте, призывающее к исполнению боевых приказов и 
продолжению наступления («Путь к Окт.», V, 206 — 207). 

Постановление Временного правительства о восстановлении 
смертной казни на фронте. 

26—27 (13—14) 

Совещание ЦК большевиков с представителями ПК, военной 
•организации Московского областного бюро, Московского коми- 
тета и Московского окружного комитета. Принята резолюция по 
текущему моменту (іПерв. лег. ПК, 220 — 221; «Рабочий и сол- 
дат» №1). 

26 (13)' 

Объединенное заседание ВЦИК и исполкома Всероссийского 
совета крестьянских депутатов приняло контрреволюционную ре- 
золюцию, направленную против Денина и большевистской партии 
{«Известия» № 117). 

Собрание представителей большевиков заводских и полко- 
вых ячеек Сокольнического района вынесло резолюцию протеста 
против наступления, против ограничения свободы печати и со- 
браний, против арестов и обысков, восстановления смертной каз- 
ни на фронте, против травли большевиков. Собрание требовало 
немедленного перехода всей власти в руки советов («С.-Д.» 
№ 111 ). 

Делегатское собрание союза рабочих по выделке кожи. При- 
нята резолюция протеста против травли большевиков и против 
налета на помещение профсоюза металлистов в Петрограде, с 
требованием строжайшего наказания виновных («С.-Д.» № ПО). 

Собрание рабочих и солдат г. Москвы в Сергиевском народ- 
ном доме по докладу «О путях к миру» вынесло резолюцию про- 
теста против введения смертной казни. Собрание предлагает при- 
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остановить военные действия и приступить к переговорам о ми- 
ре («С.-Д.» № 109). 

Оощее собрание рабочих Московского капсюльного завода 
приняло резолюцию протеста против «нарушения свободы стачек 
и давления администрации на бастующих рабочих при помощи 
вооруженной охраны». Собрание постановило не приступать к ра- 
ооі е до тех пор, пока заводское совещание не рассмотрит кон- 
фликта («С.-Д.» № 109). 

Оощее соорание фабрики Эйнем вынесло резолюцию проте- 
ста против «займа свободы» и с требованием переизбрания чле- 
нов правления больничной кассы, голосовавших на собрании 
уполномоченных за «заем свободы», не имея на то полномочия, 
общего собрания («С.-Д.» № 115). 

Общее собрание солдат 2-й армейской починочной артилле- 
рийской мастерской вынесло резолюцию по «текущему моменту», 
требующую перехода власти в руки советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Собрание выразило протест против 
запрещения митингов и собраний («С.-Д.» №1112). 

Заседание Басманного совета рабочих депутатов, посвящен- 
ное обсуждению кризиса власти и петроградским событиям. При- 
нята резолюция фракции большевиков Центрального совета ра- 
оочих депутатов от 25 (12) июля с добавлением протеста против, 
клеветы буржуазной печати («С.-Д.» №118). 

27 (14) 

Опуоликована резолюция Московской окружной конферен- 
ции большевиков по вопросу о политическом моменте. «1) Лозун- 
ги борьбы, выдвинутые революционным пролетариатом,. — шея 
власть совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 
немедленный мир без аннексий и контрибуций на основе самооп- 
ределения наций, заключенный революционным пролетариатом 
всех воюющих стран, — - должны и впредь быть руководящими 
принципами политики партии, 2) насущнейшей задачей партии яв- 
ляется усиление ее позиций во всех органах революции и в осо- 
бенности в совете рабочих и солдатских депутатов, 3) партия /дол- 
жна расширить и углубить до последних пределов свою работу 
пропаганды, агитации и организации среди революционной де- 
мократии вообще и среди пролетариата в особенности» («С -Л » 
№ 107). ѵ ' 

28 (15) 

В №2 газеты «Пролетарское дело» напечатано письмо В. И, 
Ленина, в котором он заявляет о причинах своего отказа нодчи- 
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питься приказу Временного правительства об аресте (Соч., XXI 


Заседание Московского комитета с расширенным составом 
представителей из районов. Заслушивается доклад т. Ольминско- 
го, который сообщил, что партийный съезд решено созвать 2г. 
июля. Сделано сообщение о мобилизации сил контрреволюции, в 
частности о сговорах офицерства с казаками (Протоколъ!, Ар- 
хив МК). 

Открылся всероссийский железнодорожный съезд і(Хрон. 
III, 186). 

29 (16) 

Вторая Петроградская общегородская конференция больше 
виков. На утреннем заседании: доклады ЦК (докладчик И. В. Ста 
дин), ПК и районов. И. В. Сталин в своем докладе указал, чтс 
мирный период развития революции окончился. Настал новы! 
период, период’ острых конфликтов, стачек, столкновений. Н; 
вечернем заседании обсуждение доклада т. Сталина о те-кущел 
моменте («/На путях к Октябрю», 64 — 78; Вторая и третья Пет 
рогр. общего р. конференции большевиков, 52 — 78). 


30 (17) 

Общее собрание большевиков Замоскворецкого района. По- 
становлено послать приветствие Ленину как вождю революцион- 
ного пролетариата («С.-Д.» №113). 
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31 (18) 

Собрание рабочих и солдат в Введенском народном доме 
приняло резолюцию протеста против введения смертной казни, 
іи резолюции выдвинуты следующие требования: 1) передать 
власть в руки советов рабочих, солдатских и .крестьянских де- 
путатов и 2) добиваться переговоров о мире между народами 
(«С.-Д.» № 115). 

В середине июля В. И. Ленин написал брошюру «К лозун- 
гам», в которой развертывает основы новой тактики партии, не- 
обходимой в новых послеиюльских условиях (Соч., XXI, 33-Л8). 




■іІР | 9ііяі«г | иѵѵ 


Август 


1 (19) 

Заседание Московской общегородской конференции. Поря- 
док дня: 1) доклад о съезде, 2) выборы на съезд и областную 
конференцию, 3) обращение к членам! партии и сочувствующим 
по поводу однодневного отчисления в фонд типографии, іов., 
Ломов сделал доклад о съезде. На съезд были избраны тт. Буха- 
рин Ольминский, Ломов и Усиевич. Были избраны также пред- 
ставители на областную конференцию. По вопросу о типографии 
т. Пятницкий доложил, что необходимо приобрести собственную, 
так как ожидается отказ товарищества Левинсон печатать боль- 
шевистскую газету. Найдена типография, продающаяся за 150 тыс. 
У МК есть тысяч 60. Остальные деньги нужно получить пу- 
тем отчисления однодневного заработка и выпуска заемных пи- 
сем. Предложение принято единогласно (Протоколы, Архив МК). 

На собрании, состоявшемся в помещении клуба социал-демо- 
кратии Польши и Литвы «Червоны Штандар» при МК, принята 
резолюция протеста против преследований большевиков. Участ- 
ники собрания отчислили 35 р. 42 к. в пользу газет «'Социал-де- 
мократ» и «Трибуна» («С.-Д.» № 114). 

Общие собрания рабочих заводов «Мотор» и Михельсона 
приняли резолюции протеста против закрытия большевистских 
газет («Правды» и «Окопной правды») и восстановления смерт- 
ной казни. Рабочие требовали роспуска Государственной думы и 
Государственного совета («С.-Д.» № 113). 

Собрание рабочих фабрики Фаберже приняло резолюцию 
протеста против увольнения рабочих администрацией фабрики 
(«С.-Д.» №115). 

Общее собрание Лефортовско-благушинского совета рабочих 
депутатов приняло резолюцию, требующую передачи «всей вла- 
сти в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депута- 
тов» («С.-Д.» № 111). 

Опубликованы резолюции фабрик и заводов, требующие пе- 
рехода власти в руки советов рабочих, солдатских и крестьян- 
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Гл=#^ аРС Ѵ МерКуР ^ фабрика механической обу- 
ви Лооачева, Демент, «Проводник») і(*С.-Д.» № 111). 

3 ( 21 ) 

тгала?^ УбЛ й К0ВаН, °лл воззвание общегородской конференции, об- 
ласигого бюро. Московского комитета, окружного комитета 
И редакции «Социал-демократ» «Ко всем членам партии и сочув- 
ствующим» о сооре средств на издание рабочей газеты и на но- 
кушку своей раоочей типографии («С.-Д.» №113). 

Опубликовано воззвание союза молодежи при МК больше- 
виков, студенческого социалистического клуба, социалистической 
организации учащихся средних учебных заведений к рабочим 
, датам и крестьянам с призывом сплотиться вокруг своих поо- 
летарских организаций и бороться с клеветнической кампанией 
^ржуазии, направленной против интернационалистов («С.-Д.» 

Забастовали рабочие-каменщики, работающие у подрядчиков 

тпрщ И ФИН>> Н3 П0СТ Р° ике протезного завода. Предъявлено 
требование о повышении заработной платы ,(«С.-Д.» №115). 

, Опубликована резолюция Даниловского районного совета ра- 
бочих депутатов с протестом против закрытия рабочих газет и 
в частности «Социал-демократа» («С.-Д.» №1131 

3—6 (21—24) ’’ 

Вторая Московская областная конференция большевиков. На 

^^ СТаВЛеН ° 0ЫЛО 58 °Р ганиза 'Дий. Перед областным бюро 
„ Сі е Р ен ЦИя поставила следующие организационные задачи : 
завершение раюоты по созданию районных и губернских объеди- 
нении, развитие и укрепление работы в деревне, создание более 
і есных связен между областным бюро и местными организациями 
Порядок дня: 1) доклад областного бюро, 2) доклады с мест, 3) по- 
литически момент и задачи социал-демократии, 4) финансово- 
экономический кризис и организация производства, 5) пересмотр 
программы партии, 6) подготовка к выборам в Учредительное 
собрание, /) устав партии и организационные вопросы. Принята 
резолюция со следующими основными пунктами партийной плат- 
формы: 1 ) национализация земли, 2) скорейшее прекращение вой- 
ны, 5) переход власти в руки революционного пролетариата и 
оеднеишего крестьянства, 4) контроль над производством и рас- 
пределением. Московская областная конференция предлагает 
районным партийным организациям посылать агитаторов в де- 
ревню для проведения выборной кампании («П Р.», 1923 3 И 51 
201—202; 1929, 12 (95), 138—175; «С.-Д.» № 114). ’ ’ 
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4 (22) 

Общее собрание большевиков Басманного района. Порядок 
дня: партийный съезд, выборы представителя на съезд, доклад 
и оічет районного комитета, выборы районного комитета. Ут- 
вержден план работы в районе («С.-Д.» МД 14 и 119). 

Общее собрание большевиков Рогожского района. Порядок 
дня. 1) доклад общегородской конференции, 2) выборы на пар- 
тийный съезд, 3) отчисление в фонд типографии, 4) текущие де- 
ла («С.-Д.» №119). ' у д 

Московский губернский совет рабочих депутатов принял ре- 
золюцию, констатирующую кризис правительственной власти. 
Выставлены' требования: сосредоточение государственной власти 
в руках революционной демократии, роспуск Государственной ду- 
мы, провозглашение в России демократической республики, пре- 
кращение преследований социалистической печати и клеветниче- 
ской кампании буржуазии, направленной против большевиков и 
отмена смертной казни .(«С.-Д.» № 116, 117). 

Солдаты 1-й запасной артиллерийской бригады приняли боль- 
шевистскую резолюцию с протестом против войны и с требова- 
нием передать всю власть советам (Хрон., III, 212). 

5 (23) 

Вышел № 1 газеты «Рабочий и солдат», заменившей разгром- 
ленную в июльские дни «Правду». 

Собрание литовской группы большевиков вынесло резолю- 
цию протеста против смертной казни и закрытия рабочих газет 
(«С.-Д.» № 121). 





Общегородское делегатское собрание союза металлистов при- 
няло резолюцию, обращающую внимание рабочих на «кризис 
власти» ^и «колебание эсеров и меньшевиков». Резолюция призы- 
вает рабочих быть готовыми «отстаивать завоевания революции 
всеми средствами». Собрание выразило протест против восстано- 
вления смертной казни и закрытия рабочих газет («С.-Д.» № 117). 

Делегатское собрание союза текстильщиков. Принята резо- 
люция, в которой выставлены следующие требования: опублико- 
вание тайных дипломатических . договоров, упразднение Государ- 
ственной думы и Государственного совета, декретирование демо- 
кратической республики, установление контроля над производ- 
ством, отмена смертной казни, прекращение преследования рево- 
люционной социал-демократии и некоторые другие («С.-Д.» 
№ 118). 


: І 
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Группа солдат-большевиков переслала в фонд партийной ти- 
пографии 39 р. 25 к., рабочие Замоскворецкого трамвайного пар- 
ка— 89 р. 23 к. («С.-Д.» № 116). 

Открытие общегородской конференции фабрично-заводских 
комитетов («С.-Д.» №!114). 

Заседание городской думы, посвященное вопросу о введении 
смертной казни. Меньшевики «воздержались» от участия в голо- 
совании, мотивируя это тем, что «фракция не имеет достаточ- 
ных данных , для суждения, при каких условиях Временное 'пра- 
вительство пришло к этому решению». Против восстановления 
смертной казни выступали только большевики. Принята резолю- 
ция эсеров, одобряющая введение смертной казни («С.-Д.» 
№116—118). 

Закрылась Московская областная конференция большевиков. 
Принята резолюция, определяющая задачи партии в данный пе- 
риод, а именно: «Уяснение рабочим, крестьянским и солдатским., 
массам .полного краха политики советского большинства, начав- 
шейся соглашательством, а кончившейся предательством»; «да- 
вать энергичный отпор каждому покушению на завоеванные сво- 
боды и явочным порядком утвержденные права; отстаивать все 
созданные в мирный период революции массовые организации, 
добиваясь превращения их при наличности массового подъема в 
революционные центры, сосредоточивающие всю власть в руках 
рабочих, солдат и крестьян» («С.-Д.» № 117). 

Экстренное заседание МК большевиков приняло резолюцию 
протеста против предательского поведения меньшевиков в засе- 
дании городской думы 5 августа (23 июля) при обсуждении во- 
проса о восстановлении смертной казни («С.-Д.» № 117). 

Состоялось общегородское делегатское собрание союза ра- 
бочих-кожевников совместно с заводскими комитетами. Деле- 
гатское собрание, обсуждая конфликт фабрикантов с рабочими, 
постановило пока еще к забастовке не прибегать, но испытать 
все 'средства для разрешения конфликта мирным путем' («С.-Д.» 

№ 118). 

7 (25) 

В Петрограде состоялось частное совещание делегатов 
VI Партийного съезда большевиков. Приняты регламент съезда, 
план распределения докладов с мест и выбрана комиссия для 
составления анкеты об участниках съезда («Рабочий и солдат» 

№ 5).' 

Опубликовано обращение Московского окружного комитета 
большевиков к крестьянам, солдатам и рабочим с призывом ве- 


114 


Хроника 


Август 


ети агитационную работу но выборам в волостные земства («С -Д » 
№ 116). 

Соединенное заседание советов рабочих и солдатских депу- 
татов. Обсуждался вопрос об отношении к Временному прави- 
тельству. Выступивший представитель большевиков, указывая, 
что никакие соглашения между социалистами и империали- 
стами невозможны, обвинял меньшевиков и эсеров в предатель- 
стве революции. Большинством (363 голоса против 192) при- 
нята резолюция о полной поддержке Временного правительства. 
По вопросу о смертной казни единогласно постановлено настаи- 
вать на немедленной ее отмене («Путь к Окт.», V, 207 — 208- 
«Изв. М. С.» № 120—122). 

Общее собрание рабочих общества русских трубопрокат- 
ных заводов приняло резолюцию протеста против восстановления 
■смертной казни, против преследований большевиков и требовало 
роспуска Государственной думы и Государственного совета 
(«С.-Д.» № 117). 

Опубликованы резолюции протеста против преследования 
социалистической печати, вынесенные правлением союза кожев- 
ников Замоскворецкого района, Симоновским районным советом 
рабочих депутатов, общим собранием рабочих общества русских 
трубопрокатных заводов, общим собранием трех объединенных 
заводов — -Зайцева, Анохина и Блеза, собранием рабочих заво- 
да Эйнем («С.-Д.» №! 116). 

Опубликована резолюция рабочих Московского телефонно- 
го завода, призывающая к борьбе с контрреволюцией («С.-Д.» 
№ 116). 

8 (26) 

В № 3 газеты «Рабочий и солдат» напечатаны «Ответ» В. И. 
Ленина (по поводу клеветнического извращения буржуазией и 
Временным правительством июльских событий) и статья И. В. 
Сталина «Новое правительство» (Соч., XXI, 39 — 47; «На путях к 
Октябрю», 62 — 64). 

В Петрограде открылся VI съезд большевиков. Присутство- 
вало 175 делегатов от 176 750 членов партии, из них с решаю- 
щим голосом 157 человек. Заслушан доклад оргбюро (докладчик 
Свердлов); приняты регламент, порядок дня и приветствие Ле- 
шину и арестованным товарищам. Заслушаны приветствия от 
ряда фабрик, заводов и партийных организаций (Протоко- 
лы, 5—14). 
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Оощее собрание 'большевиков Лефортовского района при- 
няло резолюцию протеста против преследований рабочей печа- 
ти. В резолюции указывалось, что коалиционное правительство- 
не в силах выполнитъ требования революционного пролетариата, 
и было решено всемерно поддерживать лозунг «Вся власть сове- 
там!» («С.-Д.» № 127). 

Состоялось общее собрание членов союза металлистов Бу- 
тырского отделения, на котором был заслушан доклад о всероЬ- ] 
сийской конференции профсоюзов. Собрание приняло предло- 
жение о создании стачечного фонда однодневным отчислением 
заработка членов союза и повышением вступительного и член- 
ского взносов («С-Д.» ,№ 121). 

9 (24) 

Я 

В № 4 газеты «Рабочий и солдат» напечатано окончание 
статьи В. И. Ленина «Ответ» (Соч., XXI, 39 — 47). 

VI съезд большевиков. На утреннем заседании доклад о по- 
литической деятельности 'ЦК. Докладчик т. Сталин, поставивший 
вопрос о необходимости подготовки вооруженного восста- 
ния против Временного правительства. На дневном заседании 
съезд после прений' единогласно одобрил переход Ленина на 
конспиративное положение. Орготчет ЦК (докладчик т. Сверд- 
лов). Финансовый отчет ЦК. После прений принята резолюция, 
одобряющая деятельность ЦК. На вечернем заседании — докла- 
ды с мест (Протоколы, 15 — 50). 

Заседание Басманного районного комитета большевиков по- 
становило требовать освобождения арестованных на митинге 
членов партии («С.-Д.» № 121). 

Предварительное фракционное совещание большевиков — 
членов Замоскворецкого совета рабочих и солдатских депута- 
тов по вопросам политического момента (смертная казнь, репрес- 
сии и кризис власти) («С.-Д.» № 118). 

Опубликовано приветствие фракции большевиков Москов- 
ской общегородской конференции заводских комитетов партий- 
ному съезду большевиков («С.-Д.» № 118). 

В № 118 газеты «Социал-демократ» опубликован ряд резо- 
люций заводов, фабрик, воинских частей и собраний крестьян, 
высказавшихся за переход власти в руки совета рабочих и сол- 
датских депутатов, а также резолюции протеста «против травли 
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большевиков, разгрома рабочих организаций, преследования и 
закрытия социалистических газет». 

10 (28) 

VI съезд большевиков. На утреннем, дневном и вечернем, 
заседаниях — доклады с мест (в том числе от московской орга- 
низации — Н. П. Подбельский, от московской военной органи- 
зации — Ем. Ярославский) (Протоколы, 51 — 85). 

Общегородская конференция, фабрично-заводских и желез- 
нодорожных комитетов приняла резолюцию, требующую пре- 
кращения преследований большевиков, отмены смертной казни, 
роспуска Государственной думы и Государственного совета,, 
опубликования тайных дипломатических договоров. Резолюция 
обращается с призывом к рабочим «сплотить свои силы вокруг 
совета рабочих депутатов», поддерживать «дисциплину в рядах 
рабочего класса» и содействовать «усилению организаций рабоче- 
го класса» («С.-Д.» № 120; «іИзв. М. С.» № 120 и 122). 

12 '(30) 

VI съезд большевиков. Заслушаны доклады о текущем мо- 
менте и войне и доклад И. В. Сталина о политическом положе- 
нии (Протоколы, 88 — 106). 

Общее собрание членов военной организации при МК боль- 
шевиков. Порядок дня: 1) доклад о конференции военных орга- 
низаций, 2) доклад о волостном земстве и 3) текущие дела и 
организационные вопросы. Собрание поручило «военному бюро- 
немедленно войти в сношение с МК для утверждения программы 
и организации издания крестьянско-солдатской газеты» («С.-Д.» 
№ 120 и 130; «От февраля к Октябрю», I, 74). 

13 (31) 

VI съезд большевиков. На утреннем заседании — прения 
по докладу И. В. Сталина. Заключительное слово И. В. Сталина. 
На вечернем заседании — доклад Милютина об экономической 
положении и прения (Протоколы, 107 — 143). 

Открылся съезд Всероссийского крестьянского союза. 

Четыре представителя от совета крестьянских депутатов на 
заседание допущены не были. «Настроение съезда сегодня было 
бурное и скрытно-недоверчивое» (Хрон., III, 238). 

Забастовка рабочих табачного и гильзового производства 
(Хрон., III, 238). , 

14 (1) 

VI съезд большевиков. Заседание секций (Протоколы, 143). 

Ликвидирован комитет общественных организаций (Хрон.,. 
III, 241). 
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Съезд крестьянского союза. Почти все дневное заседание 
ушло на выпады против совета крестьянских депутатов. Съезд 
послал приветственную телеграмму Корнилову и Керенскому 
•{Хрон., III, 241). 

15 (2) 

VI съезд большевиков. На утреннем заседании заслушаны 
доклады организационной секции по уставу. На вечернем засе- 
дании заслушаны доклады подсекции по организации молодежи 
ш по вопросу о пропаганде и агитации. Принята резолюция «Те- 
кущий момент .и война» {Протоколы, 144 и 148). 

Совет рабочих депутатов Городского района принял резо- 
люцию протеста против контрреволюционной политики Времен- 
ного правительства («С.-Д.» № 128). 

Соединенное собрание эсеров и меньшевиков при Золото- 
рожском трамвайном парке приняло резолюцию протеста против 
введения смертной казни, травли большевиков и смягчения уча- 
сти Николая Романова с требованием немедленного гласного су- 
да над Николаем Романовым, немедленного разгона Государст- 
венной думы и Государственного' совета и немедленного созыва 
Учредительного собрания («С.-Д.» №. 133). 

16 (3) 

VI съезд большевиков. На утреннем заседании принята ре- 
золюция об «экономическом положении» и заслушан план прак- 
тического ведения „ предвыборных работ от секции по Учреди- 
тельному собранию. Принята резолюция о политическом положе- 
нии. Выборы в Ц|К. Закрытие съезда (Протоколы, 179 — 216). 

Открылся II всероссийский торгово-промышленный съезд. 
Съехалось около 300 делегатов. На съезде были представлены 
вСе крупнейшие биржевые и 'торгово-промышленные организации. 
Председателем съезда выбран Рябушинский (Хрон., Ш, 248 — 249). 

Съезд крестьянского союза. Обсуждался вопрос о том, на 
каких условиях должна перейти к крестьянам земля, с выкупом 
или 'без выкупа. Докладчик и выступавшие ораторы высказыва- 
лись за выкуп (Хрон., III, 248 — 249). 

Общее собрание членов союза металлистов Рогожского рай- 
она признало необходимыми повышение членского взноса и от- 
числение однодневного заработка в стачечный фонд. По докладу 
о политическом моменте принята резолюция, указывающая, что 
«политика соглашения окончилась полным крахом для демокра- 
тии. Единственным выходом из создавшегося положения является 
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коренной разрыв мелкой буржуазии с империалистами как внут- 
ри страны, так и в области международной политики и присо- 
единение к революционной тактике пролетариата в борьбе за 
единую твердую власть в лице совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов» («С.-Д.» № 127). 

17 (4) 

В № 1 ] газеты «Рабочий и солдат» напечатано начало ста- 
тьи В. И. Ленина «О конституционных иллюзиях» (Соч., XXI, 
48—59). 

Первое заседание нового состава ЦК большевиков. Принято- 
решение об организации «узкого состава ЦК» для непосредствен- 
ного руководства всей политической и организационной работой. 
«Рабочий и- солдат» объявлен органом ЦК (Протоколы ЦК, 
3-12). 

В газете «Социал-демократ» опубликован описок 14 заводов 
и воинских частей, принявших резолюцию протеста против 
смертной казни, закрытия пролетарской печати, преследований 
В. И. Ленина и других' большевиков («С.-Д.» № 125). 

18 (5) 

В № 12 газеты «Рабочий и солдат» напечатано окончание 
статьи В. И. Ленина «О конституционных иллюзиях» (Соч., XXI, 
48 — 59). 

Заседание пленума ЦК большевиков. В порядке дня: рас- 
пределение функций по областям, отношение к Государственно- 
му совещанию (Протоколы ЦК, 13 — 45). 

19 (6) 

В № 13 газеты «Рабочий и солдат» напечатана (без подписи) 
статья И. В. Сталина «Чего хотят капиталисты?» («На путях к 
Октябрю», 80 — 83). 

Заседание узкого состава ЦК большевиков. Принята резо- 
люция о Государственном совещании (Протоколы ЦК, 20 — 21; 
«Рабочий и солдат» № 11)'. 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) отчет о 
съезде, 2) Московское совещание, 3) совещание по обороне," 
4) текущие дела. Ввиду срочности вопрос о Московском совеща- 
нии ставится первым. Решено: «сейчас же производить бойкот и 
не участвовать в выборах», созвать собрание всех районных ячеек 
и совместно выработать план протеста против совещания (Про- 
токолы, Архив М!К). 
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1917 год в Москве 


Общее собрание военной организации при МІК большевиков 
по вопросу о политическом положении присоединилось к резо- 
люции VI съезда большевиков («С.-Д.» № 129). 

Организационное собрание рабочих текстильного производ- 
ства для подготовки всероссийской конференции рабочих по 
обработке волокнистых веществ. Утверждены организационная 
комиссия^ норма представительства и намечен порядок дня 


Делегатское ^собрание союза деревообделочников. Постанов- 
лено создать забастовочный фонд, куда отчислять ежемесячно 
один процент («С.-Д.» № 133 ). 


Собрание рабочих Сокольнического механического завода 
^емгора по вопросу о кризисе власти постановило присоединить- 
ся к резолюции, предложенной фракцией большевиков в заседа- 
нии городской думы от 10 августа (28 июля) («С.-Д.» № 127). 

Опубликовано приветствие газете «Социал-демократ» от 
общего собрания членов военной организации РСДРП пехотного 
^ п ^™° ;го полка > ячейки рабочих станции Москва и др. («С.-Д.» 


Опубликовано порицание, вынесенное рабочими фабрики 
Московского союза потребительских обществ общему собранию 
профессиональной оольничной кассы кондитеров за отчисление 
из общей рабочей кассы 50 тыс. на «заем свободы» («С.-Д.» 


20 (7) 

Началась всеобщая стачка всех рабочих резиновой промыш- 
ленности на почве неудовлетворения обществом заводчиков и 
фабрикантов экономических требований, предъявленных рабо- 
чими три недели назад (Хрон., IV, 27). 

Соорание рабочих завода Гагенталь и К 0 (Сыромятники) по- 
становило отчислить однодневный заработок в стачечный фонд 
.союза металлистов («С.-Д.» № 133). • 

Состоялось расширенное заседание Центрального бюро 
профсоюзов с представителями правлений 28 союзов. Принята 
резолюция о «необходимости активного выступления против 
всей контрреволюционной политики правительства буржуазии». 
Выслушав внеочередное сообщение о конфликте в пекарно-бу- 
лочных предприятиях, собрание признало предъявленные рабо- 
чими и служащими экономические требования справедливыми и 
подлежащими удовлетворению. Собрание считает, что единствен- 
но правильное решение этого конфликта, предотвращающее воз- 
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можное повторение его, — переход всех булочных предприятий, 
в руки городского самоуправления («С-Д.» № 129). 


Клеветнический выпад против Красной гвардии со стороны 
«Русских ведомостей» («Р. В.» № 229; «С.-Д.» № 184). 

21 ( 8 ) 

Ь №, 14 газеты «Рабочий и солдат» напечатана статья 
И. В. Сталина «Против Московского совещания» («На путях к 
Октябрю», 83 — 85). 

Заседание узкого состава ЦК большевиков в Петрограде. 
Обсуждались вопросы о выступлении большевиков на совещании 
по обороне, о журналах, отчет ПК, о голодовке в «Крестах». 
? ешено провести на фаориках и заводах кампанию протеста 
против поведения властей по отношению к арестованным (по^ 
делу 3 — 5^ июля). Решено опубликовать статью Сталина об от- 
ношении большевиков к Стокгольмской конференции ,(в проти- 
вовес оппортунистическому выступлению Каменева во ВЦИК 
ІО <6) августа) (Протоколы ЦК, 24—26). 

Собрание Басманного районного комитета большевиков 
, совместно с представителями заводских комитетов и активом. 
Заслушан доклад о VI съезде партии («С.-Д.» № 128). 

Учредительное собрание Социалистического союза молодежи 
Лефортовского района. Решено послать приветствие газете «Со- 
циал-демократ» («С.-Д.» № 130; «Московский комсомол», 12). 

Забастовка в мастерских акционерного общества «Гранит», 
Н. А. Захарова, товарищества И. А. Павлова с с-ми и в 1-й Мос- 
ковской артели по обработке мрамора и гранита. Рабочие тре- 
буют повышения заработной платы («С.-Д.» № 156). 

21—23 (8—10) 

Частные совещания «общественных деятелей», На которых 
под руководством; Милюкова происходила мобилизация сил контр- 
революционной буржуазии. Послана телеграмма генералу Корни- 
лову, в которой говорится, что «вся мыслящая Россия смотрит 
на вас с надеждою и .верою» і(Хрон., IV, 49 и 76). 

В № 15 газеты «Рабочий и солдат» напечатана статья 
Н. В. Сталина «Еще о Стокгольме» («На путях к Октябрю». 
109—112). и 

Московский окружной комитет большевиков предложил сво- 
им районам в день открытия Московского государственного 
совещания организовать массовые протесты в той форме, какая 
будет возможна по местным условиям, причем главным лозун- 
гом является борьба с контрреволюцией («С.-Д.» № 131). 
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Московский окружной комитет большевиков постановил со- 
звать в Москве 28 (15) августа на конференцию думские больше- 
вистские фракции Московской губернии. Намечены главнейшие 
вопросы конференции («іС.-Д.» №' 132). 

Соорание правлений 41 профсоюза Москвы, объединявших 
300 тыс. рабочих, постановило поддержать предложенную Москов- 
ским комитетом большевиков кампанию митингов протеста про- 
тив Государственного совещания и организовать однодневную 
стачку в день его открытия («С.-Д.» № 131; «Путь к Окт.», V, 209- 
« Очерки», 206). 

Общегородское делегатское собрание совместно с заводски- 
ми комитетами союза рабочих-кожевников вынесло резолюцию 
протеста против Московского совещания («С.-Д.» № 132). 

Соединенное делегатское собрание рабочих-булочников и 
секции торговых служащих булочных предприятий по докладу о 
текущем моменте вынесло резолюцию протеста против Москов- 
ского совещания и постановило присоединиться к решению Мос- 
ковского центрального бюро союзов и 41 правления об одно- 
дневной стачке протеста. Вторичное собрание Центрального бю- 
ро профсоюзов и 21 правления союзов, ввиду серьезности момен- 
та, постановило всем рабочим по выработке пищевых продуктов 
быть на работе («С.-Д.» № 141). 

Соединенное заседание исполнительных комитетов советов 
рабочих и солдатских депутатов обсуждало вопрос об отноше- 
нии^ к Государственному, совещанию. Представитель Центрально- 
го оюро профсоюзов сообщил, что соединенное заседание прав- 
лений московских профорганизаций признало, что Государствен- 
ное совещание контрреволюционно, что присутствие представи- 
телей рабочих на нем является недопустимым, и решило в знак 
протеста провести в день открытия совещания однодневную за- 
бастовку. Большинство совета постановило участвовать в сове- 
щании и решило обратиться к рабочим с воззванием о недопу- 
стимости забастовки («Путь к Окт.», V, 209 — 212). 

23 (10) 

Московская общегородская конференция большевиков в 
связи с созывом Государственного совещания признала необхо- 
димым: «1) Предложить всем товарищам делегатам на совеща- 
нии немедленно организовать все революционные элементы 
вокруг требований последовательной революционной демокра- 
тии и, огласив нашу декларацию, в которой необходимо разоб- 
лачить как контрреволюционный характер совещания, так и пре- 
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дательскую политику буржуазных партий и покрывающих их: 
вождей меньшевиков и социалистов-революционеров, демонстра- 
тивно покинуть совещание; 2) организовать массовую кампанию' 
митингов протеста против совещания; 3) призвать... пролетариат 
Москвы к однодневной забастовке протеста на 25 Л 2) августа» 
(«С.-Д.» № 132). 

Заседание совета рабочих депутатов Замоскворецкого рай- 
она по вопросу об отношении к Московскому совещанию' вынесло 
резолюцию, призывавшую к однодневной забастовке («С.-Д »- 
№ 132). 

24 (11) 

Опубликована резолюция ЦК большевиков по поводу созы- 
ваемого 25 (12) августа Московского государственного совеща- 
ния. іВ резолюции сказано: «Разоблачать созываемое в Москве- 
совещание, орган заговора контрреволюционной буржуазии про- 
тив революции, 2) разоблачать контрреволюционную политику 
эсеров и меньшевиков, поддерживающих это совещание, 3) орга- 
низовать массовые протесты рабочих, крестьян и солдат против 
совещания» («С.-Д. № 131). 

Опубликовано воззвание военного бюро при МК большеви- 
ков с призывом при выборах в полковые, ротные и командные 
комитеты голосовать за большевиков («С.-Д.» № 131). 

Состоялось общее собрание членов союза металлистов Замос- 
кворецкого района. По докладу о текущем моменте собрание 
присоединилось к резолюции протеста, принятой бюро профсою- 
зов. Собрание постановило провести отчисление однодневного 
заработка в стачечный фонд и повысить членские взносы соглас- 
но предложению центрального правления («С.-Д.» № 134). 

Опубликованы резолюции протеста 14 фабрик против созы- 
ва Московского совещания, с требованием немедленного рос- 
пуска Государственной думы и Государственного совета и пере- 
дачи власти в рѵки революционной социал-демократии '(«С.-Д.» 
№ 131). 

Совет рабочих и солдатских депутатов большинством голо- 
сов (364 голоса против 304) вынес решение против однодневной 
забастовки (Хрон., IV, 43). 

25 (12) 

День открытия Государственного совещания. По призыву 
совета профсоюзов бастовала вся Москва (400 тыс. рабочих) 
(«История пролетариата», 1931, 8, 62; «Шестнадцать заводов», 
388; «Путь к Окт.», V, 213). 
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^ В газете «Социал-демократ» опубликованы резолюции ряда 
фабрик, заводов и воинских частей, протестовавших против Го- 
сударственного .совещания и поддерживавших однодневную за- 
бастовку протеста против созыва Государственного совещания 
(«С.-Д.» № 132). 

Государственное совещание открылось в 3 часа речью Ке- 
ренского (Хрон., IV, 46). 

По приказанию градоначальства правление союза кирпични- 
ков было полицейской силой выдворено из занятого им помеще- 
ния. Все материалы, книги и вещи были грудой выброшены из 
здания (Хрон., IV, 48). 

: V ■ 

26 (13) 

Вышел № 1 нового центрального органа партии большеви- 
ков — газеты «Пролетарий». 

В № 1 газеты «Пролетарий» напечатана статья И. В. Сталина 
«Куда ведет Московское совещание?» («На путях к Октябрю», 
112—116). - ' 

В этом же номере опубликованы манифест VI съезда партии 
и воззвание ЦК по поводу Московского совещания. 

На заседании узкого состава ЦК обсуждался вопрос о воз- 
можности конфискации Временным правительством партийной 
типографии. Для спасения типографии решено передать ее проф- 
союзам (Протоколы ЦК, 28 — 29). 

Приезд в Москву ген. Корнилова. У Корнилова состоялся 
прием лидеров контрреволюции (Хрон., IV, 52). 

27 (14) 

На заседании узкого состава ЦК обсуждались сведения о 
событиях в Москве в связи с мобилизацией контрреволюционных 
сил (Протоколы ЦК, 30 — 31). 

Лефортово- благушинский совет рабочих депутатов в связи 
с открытием I осударственного совещания принял резолюцию, 
выработанную фракцией большевиков («С.-Д.» № 134). 

Государственное совещание закончилось (Хрон., IV, 61). 

Состоялось совещание членов организационного бюро по 
созыву всероссийской конференции союзов рабочих печатного 
дела совместно с делегатами из Петрограда. Созыв конференции 
назначен на 28 (15) октября в Москве. .Утвержден порядок дня: 
1) задачи союзов, 2) помощь во время стачки, безработица и де- 
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-нежная помощь, биржи труда, 3) тарифный вопрос, 4) организа- 
ционные вопросы, 5) всероссийский профессиональный орган, 
ь) выооры. Утверждена норма представительства («С.-Д.» № 145)’ 

28 (15) 

В № 2 газеты «Пролетарий» напечатана статья И. В. Сталина 
<<Два п^ути» (о перспективах революции) («На путях к Октябрю», 

Опубликована декларация оольшевиков — членов делегации 
на Московском совещании («С.-Д.» № 133). 

Опубликовано постановление общего собрания союза метал- 
листов Сокольнического района. Решено присоединиться к по- 
становлению^ общегородского делегатского собрания и отчислить 
однодневный заработок в стачечный фонд («С.-Д.» № 133). 


Собрание гласных городских дум Московской губернии, из- 
бранных по спискам социал-демократов интернационалистов, 
единогласно постановлено просить МК большевиков организо- 
вать муниципальное бюро для обслуживания муниципальных 
функций социал-демократов интернационалистов і(«С.-Д.» №; 136). 

29 (16) 


В № 3 газеты «Пролетарий» опубликовано письмо В. И. Ле- 
нина с резкой критикой оппортунистического выступления Ка- 
менева во ВЦИК (6 августа) по поводу Стокгольмской конферен- 
ции (Соч., XXI, 78 — 79). 

Заседание узкого состава ЦК обсуждало вопросы об отно- 
шении к Стокгольмской конференции (подтверждено отрицатель- 
ное к ней отношение), о III Циммервальдской конференции (ре- 
шено представителям партии дать императивный мандат уйти из 
Циммервальда в случае постановления большинства итти на 
Стокгольмскую конференцию), о страховой конференции и дп. 
(Протоколы ЦК, 32 — 33). 

Забастовали все рабочие кожевенного производства г. Моск- 
вы и окрестностей. Бастует свыше 100 тыс. человек. Центральный 
стачечный комитет призывает рабочих кожевенного производства 
России к оказанию помощи бастующим («С.-Д.» № 138). 

30 (17) 

В № 4 газеты «Пролетарий» напечатана статья И. В. Сталина 
«Итоги совещания» («На путях к Октябрю», 119 — 121) 

ш 
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< 

Опубликованы резолюции протеста против Московского со- 
вещания и против участия в нем представителей рабочего класса 
(«С.-Д.» № 134). 

Опубликованы резолюции фабрик и заводов, требующие пе- 
реизбрания советов '(«С.-Д.» № 134). 

Стачка рабочих резинового производства. Стачечный коми- 
тет согласился с предложением фабрикантов передать конфликт 
на разрешение третейского суда при условии, что фабриканты 
обязуются уплатить за все время стачки («С.-Д.» №’ 134). 

Начало массового локаута («История пролетариата», 1931, 8, 
78). 

Соединенное заседание исполнительных комитетов советов- 
рабочих и солдатских депутатов, обсудив вопрос о забастовке 
паровозных бригад, постановило: 1) предложить союзу паровоз- 
ных бригад временно, до разрешения вопроса в Петрограде, при- 
остановить назначенную на 20 августа забастовку; 2) организо- 
вать для разбора конфликта комиссию из членов В-ЦИК, мос- 
ковских -советов 'рабочих и солдатских депутатов, железнодорож- 
ного съезда и союза паровозных бригад; 3) вменить в обязан- 
ность этой комиссии настоять перед Временным правительством 
о. безотлагательном разрешении вопроса о железнодорожниках 
во всероссийском масштабе и в первую очередь вопроса о слу- 
жащих паровозных бригад; 4) предложить союзу паровозных 
бригад делегировать своих представителей в комиссию (Хрон., 
IV, 67). 

Открылось в Москве общефронтовое совещание, на котором 
присутствуют солдатская секция Всероссийского исполнительно- 
го комитета советов рабочих и солдатских депутатов, пред- 
ставители фронтовых и тыловых советов, армейских ■ комитетов 
всех фронтов, принимавшие участие на Государственном сове- 
щании (Х.рон., IV, 67). 

31 (18) 

В № 5 газеты «Пролетарий» напечатаны статьи И. В. Сталина: 
«Правда о поражении на фронте» и «О причинах июльского по- 
ражения на фронте» («На путях к Октябрю», 121 — 129). 

4 Опубликовано обращение Московского окружного комитета 
большевиков к рабочим и крестьянам с предложением голосо- 
вать при выборах в волостные земства за списки большевиков 
(«С.-Д.» № 135). 

Собрание рабочих и солдат Бутырского оайона приняло ре- 
золюцию, в которой требует немедленного ареста контрреволю- 
ционных заговорщиков, освобождения арестованных интернацио- 
налистов и - отмены смертной казни («С.-Д.» № 140). 
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Общее собрание Замоскворецкого совета рабочих и солдат- 
ских депутатов совіместно с заводскими комитетами и совет 
рабочих депутатов Городского района требуют переизбрать 
Московский совет рабочих депутатов, который «разошелся со 
всей рабочей массой в вопросе об отношении к Московскому 
государственному совещанию» («С-Д.» № 136). 

Забастовка рабочих и работниц фабрики бр. Альшванг. 
Предъявлены требования об увеличении заработной платы и об 
улучшении правового положения («С.-Д.» № 139). 

31—1 (18—19) 

Пленарное заседание Московского областного бюро больше- 
виков. Постановлено углубить работу среди крестьянства и более 
широко развернуть работу среди женщин, принять деятельное 
участие в выборной кампании в волостные земства. Постановле- 
но предложить большевистской фракции Московской город- 
ской думы периодически отчитываться о своей деятельности и 
издавать ежемесячный бюллетень («С.-Д.» № 141). 
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1 (19) 

В № 6 газеты «Пролетарий» напечатаны статьи В. И. Ленина 
«За деревьями не видят леса» (о позиции Мартова и его сторон- 
ников) (Соч., XXI, 81 — 85) и И. В. Сталина «Американские мил- 
лиарды» («На путях к Октябрю», 133 — 136). 

Собрание большевиков и сочувствующих Московской мас- 
терской тяжелой и осадной артиллерии (тысяча человек) призва- 
ло солдат и рабочих «сплотиться вокруг большевиков, являю- 
щихся единственными защитниками классовых интересов проле- 
тариата». Собрание приняло резолюцию протеста против введе- 
ния смертной казни, преследований большевиков и выставило 
требование о переизбрании советов рабочих и солдатских депу- 
татов. Пооизведен сбор на типографию «Социал-демократ» 
(«С.-Д.» № 137). 

В № 136 газеты «Социал-демократ» опубликованы резолюции 
протеста против созыва Московского совещания, принятые на 
ряде фабрик, заводов, в воинских частях и советах рабочих 
депутатов. В том же номере опубликованы резолюции, требую- 
нше отмены смертной казни и протест против преследовании 
большевистской печати. 

Совет рабочих и солдатских дещгтатов принял резолюцию 
протеста против ограничений свободы пропаганды среди сол- 
дат (Хрон., IV, 75). 

Забастовка завода Международного общества спальных ва- 
гонов («С.-Д.» № 139). 

2 ( 20 ) 

В № ; 7 газеты «Пролетарий» напечатана статья И. іВ. Сталина 
«Сегодня выборы» (по поводу начавшихся в этот день выборов 
в Петроградскую городскую думу) («На путях к Октябрю», 
136—139). 

МК большевиков организовал большой митинг, посвященный 
текущему моменту и Московскому совещанию. На митинге вы- 
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ступали: И. И. Скворцов, Ем. Ярославский, П. Т Смидович А Г 
Бубнов, Н. И. Бухарин и др. («С.-Д.» № 136 и 139 ) 

ми С Г'Г ОСЬ отк Р ЫТИе кл уба молодежи Лефортовского рай- 
она «III Интернационал» і(«іС.-Д.» № 139). р 

Состоялось собрание гласных волостных земств большеви- 

митртя° Т я РОе ;приняло плат Форму Московского окружного ко- 
: итета. Вопрос о вхождении в волостные управления оставлен 
открытым ‘(«С.-Д,» № 139). н я иставлен 

Состоялось общегородское делегатское собрание союза м «- 
.аллистов. По докладу о Московском совещании принята резо- 
. ция, рассматривающая его как заверщение организации контр- 
революционных сил («С.-Д.» № 141). ц тр 

тіт Состоялось соединенное собрание правлений 16 отделений 
союза текстильщиков совместно с центральным правлением ко- 
орое вынесло резолюцию, требующую: 1) установления ответст- 

пои ™ппгГ Р0ЛЯ Над :ПрОИЗВОДСТВОм и распределением товаров, 
тон ^ участии профсоюзов и заводских комите- 

ты введения налогов на прибыль и конфискации сверхприбы- 
ли, 3) установления твердых цен на предметы первой необхоли- 
мости и монополизации важнейших отраслей промышленности 
4) обеспечения за счет государства безработных, 5) издания дек- 
рета о восьмичасовом рабочем дне и об охране детского и жен- 
ского труда, 6) утверждения Московского районного комитета как 
государственного учреждения, 7) издания декрета об уголовной 
ответстеянсс™ ф 3 ЙР„ каит0 в за остановку фабр™, имеющих ш 
рье и топливо, 8) принятия самых решительных шагов по пути 
к скорейшему заключению мира. Те фабрики, на которых имеют- 
ся топливо и сырье, должны быть немедленно пущены в ход 
Владельцы тех фабрик, которые не могут быть пущены обязаны 
платитъ рабочим в размере 2 /з заработка по нормам, установлен - 
ным последними соглашепиями фабрикантов и профсоюз а. («С -Д » 
№ 143; «История пролетариата», 1932, 9, 125). 

Произошли беспорядки на продовольственной почве В не- 
скольких местах толпой произведены обыски, разгромлена' булоч- 
ная (лрон., I ѵ , 78). 

3 (21) 

Военное бюро и МК большевиков организовали солдатский 
митинг, посвященный текущему моменту и Московскому совеща- 

™ Ю /. ® ЫСТупали Ем - Ярославский, Г. А. Усиевич и др. («С -Д » 
№ 136). 4 
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Состоялось соединенное собрание совета рабочих депутатов 
и заводских комитетов Пресненского района. Резолюция фрак- 
ции большевиков, требовавшая расследования но делу контрре- 
волюционного заговора Корнилова, отмены смертной казни, пере- 
выборов советов и яр., была отвергнута большинством голосов 
(за — 72 голоса, против — 133 голосов) («С.-Д.» № 148). 

Состоялось заседание правления союза рабочих и служащих 
Московского железнодорожного узла. Избраны президиум и 
представители в Центральный совет союзов, в районный Цен- 
тральный советы рабочих депутатов («С.-Д.» № 146). 

4 (22) 

В № 8 газеты «Пролетарий» напечатана статья И. В. Сталина 
«Полоса провокации» (по поводу новой клеветнической кампании 
буржуазной печати в связи со сдачей Риги) і(«На путях к Октяб- 
рю», 140 — 141). 

В А 1 » 8 газеты «Пролетарий» опубликовано воззвание ЦК 
большевиков, редакции Центрального органа и большевистской 
фракции Петроградского совета рабочих и солдатских депута- 
тов с- призывом собрать в течение недели 100 тыс. руб. на нужды 
Центрального органа. 

Заседание Московского комитета. Обсуждался вопрос о со- 
зыве общегородской конференции, об организации митинга по 
поводу Демократического совещания. Решено устроить митинг 
на тему: текущий момент и продовольственный кризис, передав 
организацию митинга группе редакторов. Затем разрешен ряд 
организационных вопросов: 1) об избрании секретаря, 2) о пере- 
избрании исполнительной комиссии, 3) о норме представитель- 
ства на конференцию, 4) о реорганизации редакции, 5) о муни- 
ципальной кампании (Протоколы, Архив МіК). 

Опубликованы сообщения о собраниях рабочих фабрик, вы- 
ражающих недоверие советскому большинству (меньшевикам и 
эсерам) и требующих перевыборов советов, а также резолюции 
против введения смертной казни («С.-Д.» № 138). 

5 (23) 

В №9 газеты «Пролетарий» напечатана статья И. В. Сталина 
«Разделение труда в партии «социалистов-революционеров», раз- 
облачающая двурушническую политику эсеров в отношении вос- 
становления смертной казни («На путях к Октябрю», 141 — 143). 

Заседание узкого состава ЦК большевиков, на котором об- 
суждались вопросы об участии в организационном бюро ВЦП К 
по ознаменованию полугодия революции и устройству сборов, о 
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работе военной организации, об организации землячества ('пето 
но обратиться к .местным организациям с -письмом ' о важно?™ 
работ среди крестьянства) и др. (Протоколы ЦК, 38 — 41). 

В № 9 газеіы «Пролетарий» опубликовано обращение ПК 
оольшевиков к рабочим- и солдатам с призывом не поддаваться 
стуш?шГ тЮ “ " е "Р<=»Р™„мать% Ж а к „ х е у " 0 ™« Т в' 

Всероссийский железнодорожный съезд. Принят устав же- 
дорожного союза. Произведены выборы в ЦК союза (Крон., 

6 (24) 

«,?•<& Л ххТ Н 9збад“™ ческ “ й — 

оче Р е Д ное собрание Московского окружного ко- 
. ета оольшевиков. По докладу о подготовке выборов в Учре- 
дительное собрание принято постановление образовать при Мос- 
ковском окружном комитете избирательную комиссию а также 
комиссии на местах. Постановлено созвать 29 <16) -сентября ок 

ружную конференцию в расширенном составе с представителями 
местных комиссий («С.-Д.» № 143)'. дчавителями 

Состоялось общее -собрание Басман-ного совета рабочих и 
олдатских депутатов совместно с заводскими и ротными коми- 
тетами и раоочеи частью Басманной районной думы, которое вы- 
несло резолюцию: « 1 ) Отступление на рижск-о М У фронте должно 
“ ^ ^ естор 9 0:ННе расследовано представителями революционной 
демократии; 2 ) армия не может оставаться под командой генералов 
и штаоо-в— участников контрреволюционных загаворов и сторон- 
ников реставрации; 3) революционная армия может вести толь- 
ко революционную войну, которая осуществима лишь при усло- 
вии перехода власти в руки революционного пролетариата и 
крестьянства разрыва всех договоров со всеми союзными импе- 
риалистами;^ 4) протестуем против гнусной клеветы, распростра- 
няемой шта-оами и буржуазными газетами, направленной против 
сражающихся и умирающих в чрезвычайно тяжелых условиях 
солдат, отданных во власть предателей и врагов революции- 
о) считаем настоятельно необходимым для укрепления револю ' 
«ионного единства немедленное переизбрание совета рабочих и 
солдатских депутатов» («С.-Д.» № 143). 

Забастовка кожевников, брезент-щиков и др. («С.-Д.» №140). 
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7 (25) 

Центральный орган 'большевиков вышел под новым названи- 
ем — «Рабочий». 

В №Ц газеты «Рабочий» напечатаны статьи: В. И. Ленина 
«Политический шантаж» (Соч., XXI, 93 — 95) и И. В. Сталина 
«Союз желтых» (о едином фронте империалистов) («На путях к 
Октябрю», 143 — 146). 

Делегатское собрание союза деревообделочников высказалось 
против сдельной работы и постановило повысить членские взно- 
сы и отчислить полудневный заработок в статечный фонд («С.-Д.» 
№ 153). 

8 (26) 

В № 2 газеты «Рабочий» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Бумажные резолюции» и «О Стокгольмской конференции» (Соч., 
XXI, 96 — 106). 

Хлебный паек в Москве сокращен до Ѵг фунта в день. В Мо- 
сковском уезде выдается не свыше 2 фунтов в неделю (Хрон., 
IV, 97). 

Опубликовано постановление собрания фабрично-заводских 
комитетов Рогожского района по вопросу о праздновании полу 
годия революции, признано необходимым: 1) устройство уличных 
митингов, 2) перевыборы совета рабочих и солдатских депута- 
тов, 3) устройство демонстрации («С.-Д.» №142). - 

Начало корниловского мятежа. 

9 (27) 

Москбвский комитет большевиков постановил: «Должны быть 
немедленно созваны все районные советы рабочих депутатов, 
фабрично-заводские комитеты и профсоюзы для обсуждения 
создавшегося положения» (Хрон., IV, 108). 

Общее собрание Сокольнических мастерских признает, что 
советы рабочих депутатов постепенно теряют свой прежний авто- 
ритет вследствие соглашательства с буржуазией. Собрание тре- 
бует. полной амнистии всем представителям революционной де- 
мократии, отмены смертной казни., установления рабочего конт- 
роля над производством, над банками, установления твердых цен 
на все предметы первой необходимости, решительной борьбы 
с контрреволюцией, смещения реакционного командного состава 
армии, ареста важнейших участников заговора^ разгона контрре- 
волюционных организаций, решительной борьбы за мир, за со- 
здание III Интернационала, перевыборы советов с целью замены 
большинства их представителями революционной демократии, от- 
мены закрытия типографии газеты «Правда» («С.-Д.» № 148). 
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Состоялось общегородское делегатское собрание союза метал- 
листов. Заслушаны были доклады с мест («С.-Д.» №148). 

• 10 (28) 

В №4 газеты «Рабочий» напечатана статья И. В. Сталина «Мы 
требуем». Статья, написанная по поводу жестоких репрессий и 
контрреволюционных выступлений, заканчивается указанием на 
требования партии («На путях к Октябрю», 146 — 149). 

В №5 газеты «Рабочий» помещена статья И. В. Сталина по 
поводу корниловщины — «Заговор продолжается» («На путях к 
Октябрю», стр. 149 — 152). 

На ряде фабрик :и заводов Москвы приняты резолюции, при- 
зывающие к решительной борьбе с контрреволюцией не на сло- 
вах, а на деле и к отходу от политики соглашательства с буржу- 
азией («С.-Д.» №і146). 

Заседание фабкома Трехгорной мануфактуры, на котором вы- 
ступали большевики. Последние призывали не впадать в панику, 
а готовиться к отпору. На заседании говорилось также «о необ- 
ходимости единого пролетарского фронта борьбы с корнилов- 
щиной» («История пролетариата», 1931, 8, 62). 

Фабком Трехгорной мануфактуры постановил передать наем 
рабочих в руки профессионального союза («История пролетариа- 
та», 1931, 8, 79). 

Экстренное общее собрание солдат и офицеров самокатного 
запасного батальона постановило: «1) Считать требования 
ген. Корнилова противоречащими интересам демократии и на- 
правленными против завоеваний революции и свободы, а потому 
явно контрреволюционными; 2) Центральным исполнительным 
комитетам' советов рабочих, солдатских и крестьянских депута- 
тов принять экстренные меры против открыто выступающей 
контрреволюции в лице ген. Корнилова; потребовать от послед- 
него немедленно покинуть свой пост, а , в случае неисполнения 
требования применить вооруженную силу» («С.-Д.» № 146). 

Соединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов с участием представителей профессиональных 
союзов железнодорожников и др. Информация о событиях в 
Петрограде в связи с заговором Корнилова («Путь к Окт.», V, 
217 — 218). 

Организован «орган действия» для подавления контррево- 
люции из представителей штаба, городского самоуправления. 
Временного правительства, советов рабочих, солдатских и кре- 
стьянских депутатов («Путь к Окт.», V, 221). 
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В № 6 газеты «Рабочий» напечатана статья В. И. Ленина 
«Крестьяне и рабочие» (Соч., XXI, 107 — 113). 

2-я запасная автомобильная рота приняла резолюцию, выра- 
жающую готовность по первому призыву выступить на борьбу с 
контрреволюцией («С.-Д.» №,146). 

Состоялось экстренное заседание Московского губернского 
комитета общественных организаций. Принята резолюция — воз- 
звание к населению с призывом' подчиниться распоряжениям 
Временного правительства, «дружно противодействовать всем 
выступлениям 1 безответственных лиц против народного прави- 
тельства», сохранять порядок и спокойствие (Хрон., IV, 137 — 133). 

Московский совет профсоюзов признал необходимыми во- 
оружение всех организованных рабочих и образование Красной 
гвардии в целях успешной борьбы с контрреволюцией («Исто- 
рия пролетариата», 1931, 8, 63). 

Состоялось делегатское собрание союза рабочих, мастеровых 
и служащих Московского железнодорожного узла. Принята ре- 
золюция, требующая принятия решительных мер против контр- 
революционеров и перехода власти в руки советов («С.-Д.» №153). 

Соединенное заседание советов рабочих и солдатских депу- 
татов Москвы. Заслушана информация о текущих событиях. Ут- 
вержден организованный накануне «орган действия» для подав- 
ления контрреволюции. Фракция большевиков заявила, что она 
входит в «орган действия» с целью технической борьбы с контр- 
революцией («С.-Д.» № 147; «Путь к Окт.», V, 221). 

Выпущено воззвание совета солдатских депутатов к солда- 
там, призывающее их сплотиться для защиты Временного пра- 
вительства вокруг совета солдатских депутатов, против заговора 
Корнилова («Путь к Окт.», V, 219 — 220). 

Опубликован- ряд резолюций воинских частей, заводов и фаб- 
рик с протестом 1 против выступления Корнилова <(Хрон., IV, 128). 

В Москве введена военная цензура («Солдат-гражданин» 
№139). 

12 (30) 

В. И. Ленин написал письмо в ЦК большевиков о тактике 
партии в связи с корниловским восстанием. В. И. Ленин пишет, 
что, «прочитав после написания этого шесть номеров «Рабочего» 
(центральный орган, выходивший под непосредственным руко- 
водством И. В. Сталина,- — Реп.), должен сказать, что совпадение 
у нас получилось полное» (Соч., XXI, 116 — 120). 
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В №'8 газеты «Рабочий» напечатаны статьи В. И. Ленина: 
«Уроки революции» (начало) и «О клеветниках» (Соч., XXI, 
65—77, 114—115). 

«Социал-демократ» писал: «Рабочие, вооружайтесь! Образуй- 
те дружины. Спешно связывайтесь с рабочими организациями, 
■созывайте объединяющие центры... Солдаты, к оружию!..», 
«К оружию, товарищи!..», «Мы сумеем завоевать свободу и от- 
дадим ее только вместе с жизнью!» («С.-Д.» № 146). 

На митинге в помещении Прохоровской мануфактуры при- 
нято следующее постановление: «1) Вооружение революционных 
солдат и рабочих; 2) разоружение реакционных частей; 3) арест 
контрреволюционных общественных деятелей (Милюкова, Род- 
зянко, Рябушинского и т. д.) и реакционных генералов; 4) за- 
крытие главных органов буржуазной печати; 5) высылка агентов 
иностранного империализма» («С.-Д.» № 146). 

Общее собрание рабочих фабрики Демент по вопросу о во- 
оружении Красной гвардии. Избрано 4 человека для получения 
оружия и патронов («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 179 — 180). 

Опубликован ряд резолюций, принятых на заводах, фабри- 
ках и в воинских частях. В резолюциях выставлено требование 
энергичной и решительной борьбы с контрреволюцией («С.-Д.» 
.№ 146). 

Состоялось первое заседание комитета по борьбе с контрре- 
волюцией. Состав комитета, утвержденный Временным прави- 
тельством: 3 представителя от городской думы, по 2 — от совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 2 — от штаба Мос- 
ковского военного округа, прокурор судебной палаты и комис- 
сар Временного правительства в Москве (Хрон., IV, 137 — 138). 

Общее собрание заводских комитетов и членов Центрально- 
го и районного совета рабочих депутатов Хамовниче'окоіго райо- 
на. Предъявлено требование о выдаче рабочим оружия под кон- 
троль заводских комитетов. В резолюции указывается: «Если он 
{исполком совета рабочих депутатов) не будет поддерживать та- 
кого требования, то не может рассчитывать на поддержку рабо- 
чих Хамовнического района» («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 184). 

Опубликована резолюция Басманного совета рабочих депу- 
татов, требующая «создания единой твердой власти, вышедшей 
из недр советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
■смены командного состава, ареста Корнилова, свободы агитации 
для всех политических партий в войсковых частях, немедленного 
вооружения революционных солдат и рабочих, немедленного ос- 
вобождения всех арестованных по политическим делам» («С.-Д.» 
№ 146). 
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Собрание совета рабочих Депутатов Городского района и 
заводских комитетов приняло резолюцию по текущему моменту. 
Собрание признало необходимым немедленно провести следую- 
щие меры: 1) передача всей власти советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, 2) полная свобода социалистической 
агитации в армии, 3) замещение ответственных постов в армии 
лицами, безусловно преданными делу революции, 4) освобожде- 
ние всех арестованных революционеров и привлечение к ответ- 
ственности лиц, виновных в лишении их свободы, 5) произвол- 
ство общих перевыборов Московского совета рабочих и солдат- 
ских депутатов. Собрание признает необходимым срочно обра- 
зовать межрайонное "совещание в Москве по образцу петроград- 
ского («С.-Д.» № 148). 

В связи с воззванием всероссийского союза офицеров армии 
и флота, приглашающим присоединиться к ген. Корнилову, в мо- 
сковском отделе союза офицеров произведен обыск. Арестованы 
председатель отдела и председатель центрального исполнитель- 
ного комитета союза георгиевских кавалеров («Путь к Окт.», У, 

222 ). 

13 (31) 

В № 9 газеты «Рабочий» напечатана статья И. В. Сталина 
«Против соглашений» (против политики соглашательских партий) 

(«На путях к Октябрю», 153). 

Общее собрание рабочих завода бр. Бромлей. Предъявлено 
требование о немедленном сформировании рабочих, Красной 
гвардии и выдаче оружия («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 179). 

Заседание заводского комитета завода Михельсона. Поста- 
новлено послать в совет рабочих депутатов делегацию с требова- 
нием, «ввиду тревожности момента и возможности соглашатель- 
ства верхов с контрреволюцией», вооружить рабочих («Из ист. 
моек. раб. Кр. гв.», 177). 

Рабочие Замоскворецкого трамвайного парка предъявили 
требования к совету рабочих депутатов о выдаче огнестрельно- 
го оружия («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 180). 

Многочисленные делегации от рабочих разных фабрик и за- 
водов явились в исполнительный комитет советов рабочих и 
солдатских депутатов с требованием немедленного' вооружения ^ 
рабочих масс («С.-Д.» № 148). 

Опубликовано постановление общего собрания завода Крей- 
неса, призывающее пролетариат и крестьянство встать на защиту 
свободы и бороться с контрреволюцией и предлагающее советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов отказаться от со- 
глашательства с буржуазией («С.-Д.» № 147):.. 
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Опубликована резолюция общего собрания N пехотного пол- 
ка, требующая повсеместного вооружения революционных частей 
войска и рабочих, расформирования и разоружения контррево- 
люционных организаций, ареста всех царских генералов и глава- 
рей контрреволюционной буржуазии — Родзянко, Гучкова, Ми- 
люкова, Рябушинского и др., закрытия Государственной думы, 
закрытия «Русского слова», «Утра России» и других буржуазных 
газет («'С.-Д.» № 147). 

Общим собранием рабочих типографии «Универсальной биб- 
лиотеки» была принята резолюция: 1) о вооружении революцион- 
ных частей войск и рабочих, 2) расформировании контрреволю- 
ционных организаций, 3) аресте всех царских генералов и 4) аре- 
сте главарей контрреволюционной буржуазии — Родзянко, Гуч- 
кова, Милюкова, Рябушинокого и т. д. («С.-Д.» № 148),. 

Состоялось общее собрание кожевников и брезентщиков сов- 
местно с заводскими комитетами. Решено продолжать забастовку 
до удовлетворения требованийпромышленниками («С.-Д.» № 151). 

Заседание исполнительного комитета советов рабочих, солдат- 
ских и крестьянских депутатов с участием представителей завод- 
ских комитетов. Постановлено для разработки вопроса о созда- 
нии рабочих вооруженных дружин выбрать комиссию («Из ист. 
моек. раб. Кр. гв.», 12 — 15). 

Советом рабочих депутатов Лефортовско-благушинского рай- 
она принята резолюция, в которой заявляется, что «задачей дня 
является не простое усмирение корниловского бунта, но реши- 
тельное подавление всех источников контрреволюции. Для этого 
в первую очередь необходимо: смещение предателей-генералов, 
роспуск Ставки, арест руководителей военной лиги, роспуск со- 
юза офицеров армии и флота', закрытие совещания обществен- 
ных деятелей, арест всех членов временного комитета Госу- 
дарственной думы» («С.-Д.» № 147). 

14 (1) 

В №10 газеты «Рабочий» напечатана статья В. И. Ленина 
«Из дневника публициста (1. Корень зла. 2. Барщина и социа- 
лизм)» (С оч., XXI, 121 — 129). 

Заседание Московского комитета. Обсуждался вопрос о по- 
литическом моменте. Тов. Ногин сделал сообщение о корнилов- 
ском заговоре (Протоколы, Архив МК). 

Экстренное собрание Московского окружного комитета боль- 
шевиков. Заслушаны доклады и сообщения о положении дел в 
Москве и на местах. Докладчики отмечали «резкий поворот в 
сторону большевиков в настроении рабочих, которые до того 
находились под меньшевистско-эсеровским влиянием» («С.-Д.» 
.№> 150). 
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Опубликована резолюция Московского комитета, Московско- 
го областного бюро и Московского окружного комитета больше- 
виков, предлагающая: «1) Немедленное вооружение рабочих и 
солдат, 2) энергичные массовые аресты контрреволюционеров, в. 
особенности: центров кадетов и их военных организаций, 3) за- 
крытие буржуазных газет и конфискация типографий, 4) осво- 
бождение всех арестованных большевиков, 5) урегулирование 
продовольственной и жилищной нужды» («С.-Д. № 148). 

Московский совет рабочих и крестьянских депутатов телегра- 
фировал Временному правительству и ВЦИК: «Ввиду имеющихся 
достоверных сведений от Могилевского совета об использовании 
Корниловым полученного права распоряжаться оперативными 
действиями в целях продолжения заговора, так как Корнилов стя- 
гивает силы вне Могилева для противодействия верным Времен- 
ному правительству войскам, признаем необходимым немедлен- 
но лишение Корнилова предоставленных ему прав и предоставле- 
ние Верховскому права брать с фронта силы для подавления из- 
меннических сил». 

Собрание рабочих завода «Искромет», Симоновского района-, 
потребовало от совета рабочих депутатов «немедленного воору- 
жения всех рабочих организованным путем» («История пролета- 
риата», 1932, 12, 34). 

Заседание заводского комитета завода Михельсона. Заслушан 
доклад делегации, посланной в совет рабочих депутатов с тре- 
бованием вооружить рабочих. Члены исполкома совета рабо- 
чих депутатов отнеслись к требованию делегации отрицательно 
(«оружия в Москве почти нет», «рабочим его опасно доверять») 
(«Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 178). 

Опубликованы резолюции, принятые на собраниях ряда фаб- 
рик и заводов. В резолюциях выставлены требования: вооруже- 
ние рабочих, разоружение и расформирование контрреволюци- 
онных частей («С.-Д.» № : 148). 

Соединенное заседание исполкомов советов рабочих, солдат- 
ских и крестьянских депутатов. Был сделан информационный до- 
клад о положении дел в связи с изменой Корнилова и поставлен 
вопрос о конструкции власти. По последнему вопросу выступа- 
ли докладчики от меньшевиков, эсеров и большевиков. Предло- 
женные резолюции не были приняты; проекты переданы в ко- 
миссию, причем в основу для соглашения положена резолюция,, 
предложенная меньшевиками («С.-Д.» № 151; «Путь к Окт.», V, 
224, 225). 

Арест Корнилова. 
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Опубликованы резолюции собраний фабрик, заводов и воин- 
ских частей, требующие суровой кары Корнилову и его приспеш- 
никам («С.-Д.» № 149). 

Заседание исполнительных комитетов советов рабочих и 
солдатских депутатов. Заслушаны информационные доклады 

И. Рыкова — о положении дел в Петрограде и Ведерникова — 
об организации боевой дружины. Постановлено предложить из- 
бранной комиссии в срочном порядке выработать устав Красной 
гвардии {«Из ист. моек. раб. Кр. пв.», 16—23). 

Московский губернский совет постановил: 1. Вооружить по- 
всеместно революционные войска и рабочих, создав в рабочих 
центрах дружины, находящиеся в распоряжении местных сове- 
тов рабочих депутатов. 2. Расформировать и разоружить контр- 
революционные части. 3. Арестовать контрреволюционных ге- 
нералов и главарей контрреволюционных организаций. 4. Аре- 
стовать главарей контрреволюции. 5. Закрыть органы контрре- 
волюционной печати и конфисковать их типографии; предложить 
местным советам рабочих и солдатских депутатов усилить аги- 
тацию среди рабочих и солдат; облбюро установить связь с же- 
^ лезнодорожными организациями, вести энергичную борьбу с 
контрреволюционной и погромной агитацией («Октябрь в Мо- 
скве», 49). 

16 (3) 

Центральный орган большевиков вышел под новым назва- 
нием — «Рабочий путь». В № 1 напечатана статья И. В. Сталина 
«Кризис и директория» .(«На путях к Октябрю», 153 — -156). 

Состоялось соединенное заседание исполкомов советов рабо- 
чих и солдатских депутатов. Обсуждался вопрос об организации 
в Москве Красной гвардии. Затем собрание единогласно приняло 
резолюцию протеста против репрессий, направленных в послед- 
ние дни против левой печати (Хрон., IV, 160). 
а Заседание исполкомов советов рабочих и солдатских депута- 

тов Москвы. Утвержден устав Красной гвардии, предложенный 
большевиками («Из ист. раб. Кр. гв.», 23, 75 — 77; «История про- 
летариата», 1932, 12, 34; «Шестнадцать заводов», 391). 

Состоялось делегатское собрание союза текстильщиков. Бы- 
ло представлено 175 тыс. членов союза. Принята резолюция, тре- 
бующая «немедленного введения твердых цен на фабрикаты мас- 
сового потребления, обложения прогрессивными налогами при- 
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былей, установления максимума прибыли, минимума заработной 
платы, контроля органов революционной демократии над произ- 
водством и распределением' продуктов первой необходимости и 
передачи власти в руки революционной демократии» {«С.-Д.» 
№ 154). 


Соединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов Москвы. Выборы членов штаба Красной гвар- 
дии («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 24 — -25). 


Состоялось соединенное собрание Лефортовоко-благушинско- 
го совета рабочих депутатов с представителями фабрично-завод- 
ских комитетов. Заслушаны доклады о выборах в районные думы 
и об организации Красной гвардии. Принята резолюция, внесен- 
ная большевиками, считающая «единственным выходом органи- 
зацию власти на началах революционной диктатуры» і(«С.-Д.»- 
№ 155). 


18 (5) 


Заседание центрального штаба Красной гвардии признало 
необходимым для организации фонда Красной гвардии произве- 
сти добровольные отчисления однодневного заработка среди всех 
рабочих г. Москвы. Постановлено по этому поводу на заводах 
провести разъяснительную компанию («Из ист. моек. раб. Кр. гв.»,. 
114 — 115; «История пролетариата», 1932, 12, 35). 


Рабочие Московского железнодорожного завода и некоторых 
других требовали вооружения всех рабочих г. Москвы и отмеча- 
ли при этом 1 , что «всякое оттягивание этого дела гибельно для 
революции» («История пролетариата», 1932, 12, 34). 

Опубликованы требования общего собрания Семеновской 
ткацко-белильной фабрики: «Вооружить повсеместно революци- 
онные войска и рабочих, расформировать и разоружить контр- 
революционные части, арестовать царских генералов и главарей 
контрреволюционных военных организаций и буржуазной контр- 
революции, закрыть и разогнать Государственную думу, Государ- 
ственный совет, офицерский союз, военную лигу и пр., закрыть 
органы контрреволюционной буржуазной печати, конфисковать 
их типографии, выслать из России агентов иностранного импери- 
ализма» («С.-Д.» № 151). 

Забастовали работницы белошвейных мастерских. Предъяв- 
лены экономические и правовые требования («С.-Д.» №159). 

На заводе Эггольм объявлено о закрытии завода. Предпола- 
гают скрытый локаут («С.-Д.» № 156). 


! 




140 



Объединенный пленум совета рабочих депутатов и совета 
солдатских депутатов Москвы по докладу о текущем моменте 
большинством (355 голосов против 254) принял большевистскую 
резолюцию, оценивающую заговор Корнилова как стремление 
империалистической буржуазии и помещичьих групп к открыто- 
му захвату власти. Резолюция требует разрыва с политикой со- 
глашательства и решительной борьбы широких народных масс за 
власть («С.-Д.» № 152 — 153; «Очерки», 25). 



19 ( 6 ) 




Заседание штаба Красной гвардии. Постановлено 
срочные меры для приобретения оружия для Красной 
(«Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 116 — 117). 


принять 

гвардии 



Л 

г 


Рядом фабрик, заводов и воинских частей Москвы выставле- 
ны следующие требования: «Освобождение политических заклю- 
ченных, прекращение преследования рабочей печати, разгон 
Государственной думы и Государственного совета, повсемест- 
ное вооружение революционных солдат и рабочих, разоружение 
и расформирование контрреволюционных частей, арест главарей 
контрреволюции, закрытие буржуазных газет и конфискация их 
типографий» («С -Д.» № 152). 

Объединенное заседание московских советов рабочих и сол- 
датских депутатов. Вынесена резолюция с требованием установ- 
ления демократической республики, отмены собственности на 
землю, введения рабочего контроля, опубликования тайных до- 
говоров, немедленного заключения всеобщего демократического 
мира («Москва в 1917 г.», 138). 



( 




Состоялось последнее заседание Московского комитета по 
борьбе с контрреволюцией, на котором решено ликвидировать 
его деятельность (Хрон., IV, стр. 176). 

Общее собрание Московского уездного совета рабочих де- 
путатов по докладу о текущем 1 моменте присоединилось к резо- 
люции Московского совета рабочих депутатов от 18 (5) сентября 
(«С.-Д.» № 153). 

Опубликована резолюция, принятая Рогожским советом ра- 
бочих депутатов по вопросу о текущем моменте, оценивающая 
корниловский заговор 1 как гражданскую войну, объявленную ра- 
бочим и крестьянам со стороны помещиков и крупного капитала, 
что этот заговор мог возникнуть только вследствие контррево- 
люционной политики правительства и поддерживающих его 
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партий меньшевиков и эсеров. Та же ірезолюция принята на объ- 
единенном митинге заводов и фабрик Рогожского района. На 
собрании представителей партийных большевистских ячеек Ро- 
гожского района признано необходимым создать межрайонное 
совещание наподобие петроградского («С -Д.» № 152). 

20 (7) 

Забастовали мастерские готового платья; предъявлено тре- 
бование об увеличении заработной платы («С.-Д.» № 170). 

Рабочие делегации устроили торжественную «встречу-мани- 
фестацию» революционным войскам, посылавшимся в Ставку для 
усмирения Корнилова и вернувшимся в Москву (Хоон., IV,' 181). 

20—22 (7—9) 

Состоялось расширенное пленарное заседание Московского 
областного бюро советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Большевиками была предложена резолюция по во- 
просу о борьбе с контрреволюцией, требующая «прекращения 
репрессии против революционных организаций и отдельных ре- 
волюционеров, смены контрреволюционного командного состава 
и проведения выборного начала в армии, всеобщего вооружения « 

рабочих и организации из них хорошо вооруженной Красной 
Щ гвардии, сохранения комитетов обороны революции, очистки всех 

правительственных учреждений от сторонников старого режима 
и контрреволюции, выборности и неограниченной сменяемости 
всей администрации, закрытия контрреволюционных буржуазных 
газет и конфискации их типографий, роспуска Государственной 
думы, Государственного совета и других контрреволюционных 
организаций, расследования заговора во всей широте при участии 
представителей революционной демократии, расследования учас- 
тия в заговоре агентов союзного империализма и опубликова- 
ния всех следственных документов» («С.-Д.» № 162). 

21 (8) . I 

Состоялось общее собрание военной организации при МК 
большевиков. По «текущему моменту» принимается резолюция, 
аналогичная по содержанию с принятой московскими советами ра- 
бочих и солдатских депутатов, с поправкой, что наряду с воору- • ! 
жением рабочих нужно вооружить и революционных крестьян. 

Создана комиссия для выработки устава Красной гвардии. Реше- 
но организовать кампанию протеста против недопущения боль- 
шевистской литературы на фронт («С.-Д.» № 159). 


1-12 


1 


хроника 


Сентябрь 


Общее собрание Бутырского района большевиков приняло 
резолюцию протеста против арестов и других репрессивных мер, 
применяемых Временным правительством к революционной части 
пролетариата и солдат, и с требованием немедленного освобож- 
дения арестованных товарищей («С.-Д.» № 155). 

22 (9) 

В № 6 газеты «Рабочий путь» напечатана статья И. В. Ста- 
лина «Вторая волна» («На путях к Октябрю», 161 — 166). 

Пленарное заседание Московского областного бюро советов 
■рабочих и солдатских депутатов по вопросу о власти приняло 
резолюцию меньшевиков. Принята также резолюция, требующая 
расформирования Ставки («С.-Д.» № 155). 

Пленарное заседание Московского совета профсоюзов. Про- 
изведены выборы на Демократическое совещание. Заслушано 
сообщение о циркуляре бывшего министра труда Скобелева по 
поводу приема и увольнения рабочих и относительно фабрично- 
заводских комитетов. Собрание признало циркуляр покушением 
на завоевания рабочего класса, так как он дает оружие капита- 
листам в их борьбе против рабочих, и потребовало отмены это- 
го 1 циркуляра (Хрон., IV, 192). 

23 (10) 

Состоялось общее собрание союза металлистов. Принят 
проект изменения устава, предложенный- центральным' правле- 
нием и утвержденный общегородским делегатским собранием. 
Постановлено взимать взносы по действующему заработку, а не 
по гарантированной плате. По вопросу о текущем моменте при- 
нята резолюция с требованием освобождения политических за- 
ключенных и прекращения клеветнической кампании против 
вождей большевиков («С -Д.» № 162 — 163). 

На митинге в техническом' училище принята резолюция про- 
теста против преследований революционной социал-демократии 
х и с требованием немедленного освобождения всех арестованных 

интернационалистов («С.-Д.» № : 159). 

Опубликовано постановление московского штаба Красной 
гвардии об организации Красной гвардии, для чего штаб признал 
необходимым произвести однодневное добровольное отчисление 
из заработка всех рабочих г. Москвы. С воззванием об отчисле- 
нии в фонд штаба Красной гвардии Московский штаб обращает- 
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ся ко всем заводским комитетам, профсоюзам, революционным 
организациям и кооперативам («С.-Д.» № 155). 

Старый заводский комитет Прохоровской мануфактуры, со- 
стоявший главным образом из эсеров, сложил свои полномочия 
(«С.-Д.» № 161). 

■В Бутырской тюрьме объявлена голодовка арестованными 
солдатами нижегородского и серпуховского гарнизонов («С -Д.» 
№ 157). 

24 (11) 

На заседании совета солдатских депутатов подтверждено ре- 
шение о перевыборах президиума и исполнительного комитета. 
Выбраны представители на Демократическое совещание («Путь 
к Окт.», V, 227). 

Московский уездный совет рабочих депутатов принял резо- 
люцию, указывающую,, что необходим безотлагательный созыв 
II съезда советов рабочих и солдатских депутатов, единственного 
полномочного и авторитетного органа рабочего класса и армии 
(«С.-Д.» № 164). 

Рогожский совет рабочих депутатов по докладу о голодовке 
в Бутырской тюрьме принял резолюцию с требованием немедлен- 
ного освобождения арестованных. Постановлено произвести од- 
нодневное отчисление в пользу бастующих кожевников («С.-Д.» 
№ 157 и 159). 

25 (12) 

В № 8 газеты «Рабочий путь» опубликовано обращение ЦК, 
ПК и военной организации большевиков к рабочим, к солдатам, 
ко всем гражданам с призывом не поддаваться на провокацион- 
ную агитацию, ведущуюся якобы от имени партии, и не высту- 
пать на улицу. 

Заседание совета рабочих депутатов. Меньшевики и эсеры 
заявили о выходе из президиума совета. Мотив — несогласие с 
большевистской резолюцией, принятой 18 (5) сентября (Хрон., 
IV, 206). 

Объединенное собрание Пресненского районного совета рабо- 
чих и солдатских депутатов и заводских комитетов приняло ре- 
золюцию, предложенную большевиками, требующую «немедлен- 
ного установления рабочего контроля над производством и по- 
треблением» («С.-Д.» № 163). 
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25— 27 (12—14) 

В. И. Ленин написал письмо Центральному, Петроградском)' 
и Московскому комитетам партии «Большевики должны взять 
власть», в котором со всей решительностью подчеркивает необ- 
ходимость поставить на очередь дня вопрос о вооруженной 
борьбе за власть (Соч., XXI, 193—194). 

26 (13) 

Заседание ЦК большевиков. Заслушан доклад комиссии по 
выборам в Учредительное собрание. Избрана комиссия из пяти 
человек для выработки декларации и резолюции для Демократи- 
ческого совещания (Протоколы ЦК, 59). 

Общее собрание большевиков Пресненского района присое- 
диняется к резолюциям о революционной власти, принятым Пет- 
роградским и Московским советами рабочих и солдатских депу- 
татов, считая недопустимым какое бы то ни было соглашение 
с контрреволюционной буржуазией («С.-Д.» № 162). 

Опубликовано обращение Московского комитета большеви- 
ков и редакции газеты «Социал-демократ» к рабочим об оказа- 
нии помощи бастующим кожевникам («С.-Д.» № 157). 

Опубликовано требование общего собрания Центрального 
бюро профсоюзов г. Москвы о необходимости принятия советом 
рабочих и солдатских депутатов решительных мер для борьбы с 
погромной агитацией («С.-Д.» № 157). 

«Совещание общественных деятелей» обсуждало меры борь- 
бы с большевиками и требовало создания власти, в которой не 
было бы «пораженцев и интернационалистов» («Р. С.» № 234; 
«Путь к Окт.», V, 229 — 230). 

26— 27 (13—14) 

В И. Ленин написал письмо ЦК партии «Марксизм и вос- 
стание» (Соч., XXI, 195 — 199). 

27 (14) 

В № 10 газеты «Рабочий путь» напечатана статья В. И. Ле- 
нина «Один из коренных вопросов революции» (Соч., XXI, 142 — 
148). 

За переход власти в руки революционной демократии и за 
принятие решительных мер по отношению к кадетско-корнилов- 
скому заговору высказались десятки фабрик, заводов и воинских 
частей («С.-Д.» №' 158). 
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Открылось Всероссийское демократическое совещание 
(Хрон., IV, 209). 

28 (15) 

іВ №' 1 1 газеты «Рабочий путь» напечатана статья В. И. Ле- 
нина «Как обеспечить успех выборов в Учредительное собра- 
ние?» (о свободе печати) (Соч., XXI, 149 — 153). 

Общее собрание совета рабочих и солдатских депутатов За- 
москворецкого района совместно с заводскими комитетами пред- 
ложило исполнительным комитетам московских советов рабо- 
чих и солдатских депутатов «немедленно озаботиться как утвер- 
ждением устава Красной гвардии в совете, так и отпуском соот- 
ветствующего кредита» («іС.-Д.» № 167; «Из ист. моек. раб. Кр. 
гв.», 44). 

Собрание Хамовнического совета рабочих депутатов по до- 
кладу о Демократическом совещании приняло' резолюцию, пред- 
ложенную большевистской фракцией («С.-Д.» № 164). 

Симоновский совет рабочих депутатов но докладу о положе- 
нии рабочих завода АМО постановил «прекратить замену рабо- 
чих солдатами и оставить на заводе тех оабочих, которые там 
находятся в настоящее время» («С.-Д.» № 161). 

Конференция заводских комитетов Рогожского района о 
настроениях на заводах района, вооружении красногвардейских 
отрядов, их боевой готовности. О заводе Гужон т. Землячка 
сообщила, что в заводскую Красную гвардию входит 150 чело- 
век, но что оружия мало. Такое же положение было на целом 
ряде других заводов («С.-Д.» № 165; «Шестнадцать заводов», 

391). 

29 (16) 

В № 12 газеты «Рабочий путь» помещены статьи: В. И. Ле- 
нина «Русская революция и гражданская война» и И. В. Сталина 
«Две линии» (Соч., XXI, 200 — 210; «На путях к Октябрю», 

166—168). а 

Заседание Московского комитета. Разрешен ряд организацион- 
ных вопросов: 1) расширена редакция, в узкий состав ее избраны 
Бухарин, Ольминский, Скворцов, Осинский и др. ; 2) открыт книж- 
ный магазин (Арбат, 40); 3) урегулирован сбор членских взносоз 
(50% отчисляется в МК); 4) на съезд текстильщиков делегиро- 
ваны тт. Ломов и Степанов (Протоколы, Архив МК). 
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30 (17) 

В. И. Ленин переехал из Гельсингфорса в Выборг для уста- 
новления более регулярной связи с Петроградом («Даты жизни», 

В № 13 газеты «Рабочий путь» напечатана статья И. В. Ста- 
лина «Вся власть советам» («На путях к Октябрю», 168 — 170). 

Опубликовано воззвание бюро фракции большевиков ко 
всем членам фракции большевиков совета рабочих депутатов и 
сочувствующим с призывом голосовать при перевыборах испол- 
кома и президиума совета рабочих депутатов 2 (19) октября за 
список фракции большевиков («С.-Д.» № 160). 








Октябрь 


1 (18) 

Состоялось общее собрание рабочих кожевенного производ- 
ства. Принята резолюция — -бастовать до полного удовлетворе- 
ния требований («С.-Д.» № 163). 

Лефортовский совет рабочих депутатов и Басманный под- 
районный совет рабочих депутатов постановили отчислить одно- 
дневный заработок в пользу бастующих кожевников («С.-Д.»- 
№ 163). 

Общее собрание Заводских комитетов предприятий Всерос- 
сийского земского союза постановило объявить однодневную 
стачку в виде протеста против политики Главного комитета 
Земсоюза («С.-Д.» № 166). 

Собрание служащих в аптеках г. Москвы постановило объ- 
явить забастовку во всех аптеках с утра 3 (20) октября («С.-Д.» 
№ 163). 

2 (19) 

В № 14 газеты «Рабочий путь» напечатана статья И. В. Ста- 
лина «О революционном фронте» («На путях к Октябрю», 
170—173). 

Опубликована резолюция о выборах в Учредительное собра- 
ние, предложенная фракцией большевиков на пленарном заседа- 
нии Московского областного бюро советов («С.-Д.» № 161). 

Опубликовано сообщение о забастовке на фабриках ленто- 
ткацких изделий («С.-Д.» № 161). 

Забастовка сапожников в Экономическом офицерском об- 
ществе. Предъявлены требования о найме и увольнении рабочих 
только через фабрично-заводские комитеты; о допущении к ра- 
боте подростков только в исключительных случаях и с разреше- 
ния профсоюзов; о ежегодных отпусках и др. («С.-Д.» №■' 162). 

Общее собрание N запасного саперного полка по вопросу 
о власти и войне присоединилось к резолюции- Петроградского 
и Московского советов («С.-Д.» № 162). 
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На пленуме совета рабочих депутатов состоялись перевыборы, 
исполнительного комитета и президиума совета. Председателем 
избран В. П. Ногин. В президиум вошло 5 большевиков, 2 мень- 
шевика, по одному эсеру и объединенцу. В исполнительный ко- 
митет вошло 32 большевика, 15 меньшевиков, 9 эсеров и 3 объ- 
единении («Московский совет, 1917 — 1927», 47). 

Перевыборы исполнительного комитета совета солдатских, 
депутатов. Избрано 26 эсеров, 16 большевиков, и 9 меньшевиков. 
(Хрон., IV, 245). 

Опубликовано обращение центрального правления союза ме- 
таллистов ко всем металлистам г. Москвы и окрестностей с при- 
зывом оказать материальную поддержку бастующим кожевникам 
(«С.-Д.» № 161). 


Союз служащих ресторанных, трактирных и гостиничных, 
предприятий, союз официантов, союз поваров и союз швейцаров 
постановили объединиться в один союз служащих трактирного 
промысла («С.-Д.» № 184). 


Заседание ЦК большевиков. Заслушано сообщение о работе 
муниципальной группы при ЦК. Решено созвать партийное со- 
вещание из приехавших на Демократическое совещание больше- 
виков совместно с ЦК и ПК. Решено предложить партийному 
совещанию принять решение о созыве съезда партии (Протоколы 
ЦК, 67—69). 

Опубликованы приветствия газете «Социал-демократ» от 
правления больнично-санитарной секции при правлении цент- 
рального союза служащих и рабочих Московской городской осве- 
тительной сети, союза молодежи, железнодорожных мастерских, 
рабочих Золоторожского парка службы подвижного состава, 
солдат пулеметной команды и команды траншейных орудий' 
Финляндского полка, рабочих автомобильного завода АМО, рабо- 
чих и работниц чае-развесочной Губкина — Кузнецова, группы 
больных солдат, солдат нестроевой команды польского запасного 
полка, кондукторов’ Александровской железной дороги 1-го. уча- 
стка, 1-го эскадрона запасного кавалерийского полка («С.-Д» 
№ 162). 

Первое собрание нового фабкома на Трехгорной мануфак- 
туре, большевистского по своему составу («История пролетариа- 
та», 1932, 9, 127). 


149 


6 


1917 год в Москве 

, 9 п У бл иковано постановление общего собрания рабочих и 
работниц фаорики Сиу голосовать при выборах в районную дѵ- 
у за список большевиков («С-Д.» № 162). " ^ 

/‘к о в а°(<< Л Д К ° Л’ Н ° 6 2 ° 0бщение 0 забастовке в типографии Маль- 

Опубликованы требования собрания правлений союза тек- 
стильщиков: установление ответственного контроля над произ- 
водством и распределением товаров; введение налогов на при- 
быль и конфискация сверхприбыли; установление твердых цен 
на предметы первой необходимости и монополизация важнейших 
отраслей промышленности; обеспечение безработных за счет го- 
сударства; введение декрета о восьмичасовом рабочем дне и об 
охране^детского и женского труда. Подобная же резолюция при- 
нята общим собранием рабочих и служащих при фабрике Хиши- 
на на Переведеновке («С-Д.» № 162). 

Опубликована резолюция делегатского собрания служащих 
Главного комитета Всероссийского земского союза, требующая 
срочной демократизации Главного комитета земского сокэза и 
военно-общественных организаций («С-Д.» № 162). 

. 4 ( 21 ) 

Заседание ЦК оольшевиков по вопросу о Демократическом 
совещании и предпарламенте (Протоколы ЦК, 70—71). 

Опуоликованы воззвания центрального правления союза ме- 
таллистов, Сущевеко - марьин ско го подрайонного комитета боль- 
шевиков, Даниловского сахарного завода с призывом’ голосовать 
при вьюорах в районные думы за список большевиков («С-Д.» 
№ 163). 

Соединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов. Рассмотрен ряд вопросов. По поводу пред- 
стоящей железнодорожной забастовки решено снестись с пред- 
сіавителями Московских советов рабочих и солдатских депута- 
тов, находящимися' в Петрограде ;(Хро.н., IV, 256). 

Леревыоорное собрание в Ладожском народном доме при- 
няло резолюцию, призывающую голосовать при выборах в рай- 
онные думы за революционных социал-демократов ('интернацио- 
налистов) («С-Д.» № 164). 

Состоялось оощее собрание рабочих — кожевников, брезент- 
щ.иков и Др. 21^ фабрики Замоскворецкого района. Постановлено 
продолжать забастовку до полного удовлетворения требований 
(«С.-Д.» № 166). 
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Соединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов отменило запрещение уличных митингов. По 
поводу предстоящей железнодорожной забастовки решено воз- 
действовать на Временное правительство, чтобы оно согласилось 
в принципе удовлетворить требования железнодорожников, 
снестись с центральным комитетом железнодорожного союза с 
целью предотвращения забастовки и выпустить соответствующее, 
воззвание (Хрон., IV, 256). 

Делегатское собрание союза мастеров, служащих и монтеров, 
кожевенного производства постановило продолжать забастовку 
до удовлетворения обществом заводчиков и фабрикантов всех 
рабочих требований («С.-Д.» № ібЛС 

Опубликовано постановление общего собрания чае-развесоч- 
ной фирмы Высоцкого и рабочих завода Г аккенталь об отчис- 
лении однодневного заработка бастующим кожевникам («С.-Д » 
№ 163). 

Опубликовано сообщение об экономических забастовках на 
следующих предприятиях: столярно-паркетная фабрика Га:нзин„ 
Хорькова, завод Фрей, механическая фабрика Шкив («С -Д » 
№ 163). 

6 (23) 

Опубликовано воззвание московской секции польской социа- 
листической партии (левица) к польским рабочим с призывом 
голосовать при выборах в городские районные думы за список 
большевиков («С.-Д.» № 165). 

Центральный стачечный комитет железнодорожников поста- 
новил объявить забастовку (Хрон., IV, 265). 

Опубликована резолюция рабочих военно-промышленного- 
завода, требующая урегулирования цен для категорий низко- 
оплачиваемых рабочих, твердых обязательных цен на предметы 
первой необходимости и борьбы со 'Спекуляцией («С.-Д.» № 165). 

Опубликована резолюция общего собрания фабрики Фабер- 
же по вопросу о походе капиталистов против заводских коми- 
тетов, требующая немедленной отмены циркуляра Скобелева О' 
воспрещении собираться в рабочее время и издания декрета о 
предоставлении заводским комитетам исключительного права 
найма и увольнения рабочих и служащих и др. («С.-Д.» № 165). 

Опубликованы' резолюции протеста против смертной казни, 
принятые солдатами Московского артиллерийского склада огне- 
стрельных припасов, собранием заводов «Марс», металлопрокат- 
ным заводом акционерного общества «Русский кабель», советом 
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раоочих депутатов Московского железнодорожного узла, эва- 
куированными воинами и прикомандированными к Московскому 
■ городскому самоуправлению дли несения санитарной службы, 
соединенным заседанием дивизионного комитета и президиума 
всех комитетов N пехотной дивизии, рабочими конвенционного 
отдела Московского узла Московско-казанской железной дороги 
_-п ротой N пехотного запасного полка и 1-й батареей N отдель- 

л? г ?~_! толев0іГО тяжелог о артиллерийского дивизиона і(«С -Д » 

166 ). 


7 (24) 




Состоялась. III Московская окружная конференция больше- 
виков. Обсуждалась подготовка к выборам в Учредительное со- 
брание и заслушан доклад о первой сессии московоокого уездного 
земства и о работе его большевистской фракции («С.-Д.» № 171). 

Опубликовано постановление районного совета рабочих делу- 
таіов Московского железнодорожного' узла об оказании іпод- 
держіки забастовке, объявленной железнодорожными организа 
■циями («С.-Д.» № 166). 

Открылось всероссийское совещание текстильщиков. Совеща- 
ние обещало всемерную поддержку советам в борьбе за власть 
(«История пролетариата», 1932, 9, 125; «Текстильный рабочий» 
№ 4, 9; Хрон., IV, 268—269). 

В 12 час. ночи началась всеобщая железнодорожная заба- 
стовка, которая охватила все главные дороги (Хрон., IV; 265). 

Опубликовано обращение центрального правления союза тек- 
стильщиков ко всем текстильщикам с призывом голосовать при 
выборах в ' районйые дум# за список большевиков («С.-Д» 
№ 166). 

На конференции .фабрично-текстильного производства при- 
нята резолюция о скорейшем проведении в жизнь нормировки 
оплаты труда рабочих текстильных производств («С.-Д.» № 166). 

Опубликовано обращение союза металлистов с призывом об 
отчислении однодневного заработка в стачечный фонд союза 
металлистов («С.-Д.» № 166). 

Выборы в районные думы. Из 387 262 поданных голосов 
199 337 было подано за большевиков. В районные думы вошло 
350 большевиков, 184 кадета, 104 эсера, 31 меньшевик. Больше- 
вики ийели абсолютное большинство в 11 .районных думах; 
в 5 районах фракции большевиков были самые многочисленные, 
и только в одном .районе (Тверском) большинство принадлежало' 
кадетам («Очерки», 260). 
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Совещание ЦК и ПК (большевиков) с местными партработ- 
никами, прибывшими на Демократическое совещание. Первым 
в порядке дня совещания стоял вопрос о текущем моменте 
(Хрон., IV, 265). 

Открылось в Москве всероссийское совещание текстильщи- 
ков (Хрон., IV, 268). 

8 (25) 

Состоялось общее собрание рабочих и. служащих предприя- 
тий Всероссийского земского союза г. Москвы. Постановлено 
сменить старый состав Главного комитета, заменив его предста- 
вителями от советов рабочих, солдатских и крестьянских депу- 
татов и от рабочих и служащих («С-Д.» № 169). 

Исполнительный комитет Пресненского районного совета 
рабочих депутатов и Сокольнический районный совет рабочих 
и солдатских депутатов постановили произвести однодневное 
отчисление в пользу бастующих кожевников («С.-Д.» № 169). 

Состоялось собрание Лефортовского совета рабочих депута- 
тов. Обсуждались вопросы о Демократическом совещании, пред- 
парламенте и новом коалиционном 1 правительстве. Принята резо- 
люция, предложенная фракцией большевиков, требующая «со- 
здания правительства, действующего на началах революционной 
диктатуры, немедленного созыва общероссийской съезда со- 
ветов для решения вопроса о государственной власти» («С - 11 .»- 
№ 170). 

9 (26) 

В № 20 газеты «Рабочий путь» напечатано начало статьи і 
В. И. Ленина «Задачи революции» (Соч., XXI, 221 — 228). 

Получено в Москве обращение Цюрихского' юношеского ин- 
тернационального бюро по поводу организации Международного 
юношеского дня. Московский союз рабочей молодежи приступил: 
к подготовке организации демонстрации («Московский комсо- 
мол», 25 — 28). 

Началась железнодорожная забастовка, на Московско-курской, 
Нижегородской, Муромской и Окружной железных дорогах 
(«С.-Д.» № 167). 

Соединенное заседание исполнительных комитетов москов- 
ских советов рабочих и солдатских депутатов. Заслушан доклад, 
о Демократическом совещании (Хрон., IV, 284). 

• ‘ 15,3- 
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На всероссийском совещании текстильщиков заслушаны до- 
клады о мерах экономической борьбы и о минимуме заработной 
платы. По первому вопросу принята резолюция 1 о необходимости 
вести энергичную борьбу против соглашения с буржуазией -и за 
переход власти в руки советов. Конференция выразила протест 
против Демократического совещания (Хрон., IV, 284). 

Первое собрание делегатов -слесарей союза металлистов для 
организации секции и обсуждения нового тарифного договора 
избрало временное секционное правление. Принята резолюция о 
необходимости повышения ставок, главным образом' чернорабо- 
чих и низко оплачиваемых категорий («С.-Д.» № 172). 

10 (27) 

0 № 21 газеты «Рабочий путь» напечатаны статьи: В, И. Ле- 
нина «Задачи революции» і(оікончание) и И. В. Сталина «Прави- 
тельство буржуазной диктатуры» (Соч., XXI, 221 — 228; «На пу- 
тях к Октябрю», 175 — 178). 

Пленум Московского областного бюро большевиков. При- 
нята резолюция, требующая «создания боевых центров в круп- 
ных промышленных городах» и «немедленного созыва всероссий- 
ского съезда советов, на. котором партия пролетариата потребу- 
ет провозглашения перехода всей власти в руки советов, декре- 
тирования всей земли народу, немедленного заключения: переми- 
рия и предложения демократического мира всем воюющим стра- 
нам» <«П. Р.», 1930, 11 (106), 151 — 152). 

Объявлена забастовка на деревообделочной фабрике Ганзи- 
на («С.-Д.» № 171). 

Соединенное заседание исполкомов советов рабочих и сол- 
датских депутатов. По докладу об отношении к Демократичес- 
кому совещанию принята резолюция, .предложенная фракцией 
большевиков, призывающая все провинциальные советы мобили», 
зовать все силы для грядущей борьбы под лозунгом: «Вся власть 
советам!» (Хрон., IV, 286 — 287). 

На заседании Московского уездного совета рабочих депута- 
тов принята резолюция протеста против Демократического сове- 
щания. Московский уездный совет предложил Петроградскому 
совету взять власть в свои руки. Произведены выборы на II Все- 
российский съезд советов '(Хрон., IV, 288). 

На заседании исполнительных комитетов районных советов 
рабочих депутатов по вопросам «О текущем моменте» и «Демок- 
ратическом совещании» принята резолюция, предложенная боль- 
шевиками («С.-Д.» №170). 
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Комитет N отдельного полевого тяжелого артиллерийского 
дивизиона, обсудив приказ от 14 (1) сентябри верховного главно- 
командующего Керенского о запрещении политической борьбы 
в войсках, вынес резолюцию с требованием немедленной' отмены 
этого приказа («С-Д.» № 169). 

. 

И (28) 

Совместное заседание московских советов рабочих и солдат- 
ских депутатов. Заслушивается доклад Бухарина по текущему 
моменту и два содоклада от меньшевиков и эсеров. Большин- 
ством 346 против 274 принимается резолюция, оглашенная Буха- 
риным и принятая^ вчера на заседании исполнительных комите- 
тов. По вопросу об отмене запрещения уличных демонстраций и 
собраний всеми голосами против 4 решено это запрещение от- 
менить и восстановить полную своооду митингов и демонстраций 
(Хрон., IV, 291 — 292). 

Олуоликован протест соорания рабочих завода «Проводника 
против циркуляра министра труда Скобелева, циркуляра, в корне 
подрывающего рабочие организации («С-Д.» № 169). 

Собрание рабочих деревообделочной фабрики Ганзина по- 
становило продолжать стачку до полного удовлетворения требо- 
ваний («іС.-Д.» № 171). 

Опубликовано сообщение- о постановлении общего собрания 
всех кондукторов, вагоновожатых и рабочих Новосокольническо- 
го парка и мастерских Агафонова об- отчислении однодневного 
заработка в пользу бастующих кожевников («С.-Д.» № 169). 

Замоскворецкий совет рабочих и солдатских депутатов по 
вопросу об участии в подписке на «заем свободы» принял резо- 
люцию против поддержки нового правительства и против уча- 
стия в подписке на «заем свободы» («С-Д.» № 175). 

12(29) 

Опуоликовано ^заявление большевистской фракции предпар- 
ламента, оглашенное в первом его заседании, в котором предла- 
гается Демократическому совещанию «прервать ведущиеся пере- 
говоры с цензовой буржуазией и приступить к созданию истин- 
но революционной власти» («С-Д.» № 170). 

Соединенное собрание Дорогомиловского совета рабочих де- 
путатов совместно с конференцией фабрично-заводских комите- 
тов по вопросу о текущем моменте приняло резолюцию', предло- 
женную фракцией большевиков («С-Д.» № 181). 
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Состоялось заседание согласительной комиссии при союзе 
текстильщиков. Вопрос о минимуме заработной платы передан 
в подкомиссию. Вопрос «о рабочей неделе» остался открытым, 
соглашение не достигнуто («С.-Д.» № 173). 


13 (30) 


Состоялось общее собрание членов союза кожевников. Одоб- 
рена деятельность центрального стачечного комитета .(«С -Д » 
..№173). , ■ .і: 


Состоялся митинг солдат N запасной артиллерийской брига- 
ды. Принята резолюция, требующая передачи власти советам и 
созыва Учредительного собрания в назначенный срок («С.-Д.» 
,№ 175). 

•Съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депута- 
тов Московской области по вопросу о текущем моменте .принял 
резолюцию, признающую единственным, источником 1 власти Учре- 
дительное собрание, и высказался против передачи власти сове- 
там (Хрон., V, 4; «Из ист. моек. раб. Кр. ив.», 27 — 43). 

Открылся областной съезд рабочих по стеклу и фарфору. 
Представлено 40 тыс. членов союза. По вопросу о «текущем мо- 


1917 год в Москве 


■Оіпуоликовано воззвание фракции большевиков совета сол- 
датских депутатов к солдатам с призывом голосовать и поддер- 
живать большевистскую фракцию («С.-Д.» № 171). 

Общее собрание рабочих завода «Леренуд» потребовало не- 
медленного установления твердых цен на предметы первой необ- 
ходимости и рабочего контроля. («С.-Д.» № 174). 

Открылся съезд советов Московской области. Заслушаны до- 
клады по текущему моменту (Хрон., IV, 296). 

Опубликована резолюция Басманного совета рабочих и сол- 
датских депутатов совместно с фабрично-заводскими и ротными 
комитетами, протестующая против циркуляров заводчиков и фаб- 
рикантов, аннулирующих основные завоевания пролетариата 
<«С.-Д.» №171). 


Опубликовано воззвание Сокольнического совета рабочих и 
солдатских депутатов к рабочим 1 об оказании помощи бастующим 
кожевникам («С-Д.» № 171). 


Общее собрание паровозных бригад 5-го участка службы тя- 
ти Московско-казанской железной дороги постановило подчинить- 
ся ЦК железнодорожного союза («С-Д.» № 172). 


14 <1) 
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менте» принята резолюция, предложенная группой большевиков, 
о необходимости свободы стачек и контроля и регулирования 
производства. Съезд требует передачи власти советам («С.-Д.» 
№ 174, 176). 


15 ( 2 ) 

Заседание Московского комитета. Рассмотрены дела, тре- 
бующие утверждения М(К: 1) содержание партработника уста- 
новлено в 300 руб., 2) сообщено, что тираж «Социал-демократа» 
достиг 46 тыс., 3) в редакцию’ «Известий» делегированы тт. Ме- 
щеряков и Скворцов, 4) по вопросу о районных думах решено 
составлять управы в тех думах, где большинство большевиков; 
в кадетские управы не входить; при составлении управ в район- 
ных думах допускается коалиция с социалистическими группами 
на основе пропорциональности, 5) в исполнительную комиссию 
избраны: тт. Илья, Пятницкий, Лихачев, Землячка, Борщевский. 
Избираются кандидаты: Сворцов, Бухарин, Ногин, Смидович 
и др., всего 9 человек (Протоколы, Архив МК). 

На съезде советов Московской области заслушаны доклады 
о результатах поездки делегатов советов за границу для орга- 
низации Стокгольмской конференции, о работах областного бю- 
ро и о регулировании промышленности (Хрон., V, 8). 

Басманный совет рабочих и солдатских депутатов на совме- 
стном заседании с фабрично-заводскими и ротными комитетами 
по докладу о Демократическом совещании присоединился к ре- 
золюции, принятой на совместном заседании исполнительных ко- 
митетов советов рабочих и солдатских депутатов от 10 (27) ок- 
тября, о передаче всей власти советам («С.-Д.» № 176). 


16 <3) 

ЦК большевиков принял решение «предложить В. И. Ленину 
перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тес- 
ная связь» (Протоколы ЦК, 87 — 88). 

Общегородская конференция большевиков. Заслушан отчет 
газеты «Социал-демократ», намечены кандидаты в Учредитель- 
ное собрание. Конференция постановила добиваться немедленной 
отмены запрещения пересылки «Социал-демократа» на фронт 
(«П. Р.», 1922, 10, 481 — 48-5). 

Пресненский совет настаивает на немедленном созыве съезда 
советов рабочих, солдатских и ікр есть янских депутатов, который 
должен разрешить вопрос о переходе власти в руки советов 
(«С.-Д.» № 176; «Пев. М. С.» № 181). 






1917 год в Москве 


Заседание согласительной комиссии при союзе текстильщиков 
и объединенной промышленности. Обсуждался вопрос о введении 
8-часового рабочего дня. Окончательное решение передано в 
подкомиссию («С.-Д.» № 177). 

Прекратилась забастовка: аптечных служащих («Изв. М. С.» 
№ 178). 

16 — 20 (3 — 7) 

Ленин в «Письме в ЦК, МК, ПК и членам советов Питера и 
Москвы большевикам», ставит вопрос о возможности начать вос- 
стание в Москве (Соч., XXI, 293 — 294). 

17 (4) 

В № 27 газеты «Рабочий путь» напечатано начало статьи 
И. В. Сталина «Заговор против революции» (по поводу корнилов- 
щины) («'На путях к Октябрю», Ш1 — 197). 

Вышел первый номер газеты «Деревенская правда», органа 
московской военной организации, фракции большевиков Москов- 
ского совета солдатских депутатов и крестьянской фракции боль- 
шевиков областного съезда советов рабочих, солдатских и кре- 
стьянских депутатов. 

Состоялось общее собрание большевиков Лефортовского 
района. По вопросу об Учредительном собрании решено органи- 
зовать в районе школы пропагандистов-агитаторов и немедленно 
приступить к сбору пожертвований в фонд Учредительного 
собрания. Признана желательной организация землячеств. По во- 
просу о текущем моменте была принята резолюция, в которой 
указывалось, что «только революционные действия, направлен- 
ные к тому, чтобы взять власть в руки рабочих и деревенской 
бедноты, могут спасти Россию и революцию от гибели» («С.-Д.» 
№ 178). 

Опубликована резолюция фракции социал-демократов боль- 
шевиков городской думы, требующая от Временного правитель- 
ства ликвидации «Электрического общества 1886 г.» и ^передачи 
его предприятия в Москве Московскому городскому обществен- 
ному управлению 1 . Голосами эсеров, меньшевиков и кадетов резо- 
люция отвергнута («С.-Д.» № 174). 

Общее собрание запасного телеграфного батальона прожек- 
торно-телеграфного полка вынесло резолюцию протеста против 
приказа по армии и флоту от 14 (1) сентября, парализующего 
действия армейских комитетов и всех демократических органи- 
заций. Собрание требует отмены соответствующих пунктов этого 
приказа («С.-Д.» № 175). 


. 
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На Московском областном' съезде советоз принята предло- 
женная большевиками резолюция о выборах в Учредительное 
собрание (Хрон., V, 21). 

Состоялось общегородское делегатское собрание союза ме- 
таллистов. Утвержден проект тарифного договора, выработанно- 
го центральным правлением союза («С.-Д.» № 177). 

Открылся чрезвычайный кооперативный съезд (Хрон., V, 21). 

18 (5) 

Московская окружная конференция большевиков обсуждала 
вопросы: об участии в образовании земских и городских управ 
и о подготовке выборов в Учредительное собрание. По первому 
вопросу решено «участвовать только там, где есть уверенность, 
что состав земского собрания или городской думы обеспечивает 
неуклонность революционной линии поведения " партии на почве 
земско-городской работы». Избрана комиссия для подготовитель- 
ной работы по выборам в Учредительное собрание и намечены 
кандидаты в Учредительное собрание. Произведены выборы ок- 
ружного комитета и делегатов на: экстренный съезд партии 30 Л 7) 
октября («С.-Д.» № 178). 

Опубликовано сообщение о том 1 , что за переход власти в ру- 
ки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов выска- 
зались: Симоновский районный совет рабочих депутатов, общее 
собрание Сокольнических мастерских, общее собрание N железно- 
дорожного парка, оощее собрание N тыловой мотоциклетной 
мастерской и рабочих кунцевских фабрик, общее собрание ново- 
с Полянской организации .РСДРП, общее собрание кошелечникоз, 
чемоданщиков, ремешечников и футлярщиков, общее собрание 
рабочих фабрики Покровской мануфактуры, железнодорожники 
Московско-казанской железной дороги и солдаты N полка, совет 
рабочих депутатов железнодорожников Московского узла («С.-Д.» 
№ 175). 

Против циркуляра министра труда Скобелева о предоставле- 
нии администрации правя принимать и увольнять рабочих без 
ведома заводских комитетов высказалось делегатское собрание 
металлистов Рогожского' района («С.-Д.» № 175). 

Московский областной съезд советов принял предложенную 
большевиками резолюцию о созыве Учредительного собрания в 
Петрограде (Хрон., V, 29). 

Замоскворецкий совет рабочих и солдатских депутатов на 
совместном заседании с фабрично-заводскими комитетами поста- 
новил воэоудить вопрос перед Центральным исполнительным 
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комитетом советов рабочих и солдатских депутатов о предоста- 
влении заводским комитетам права составления дополнительных 
списков избирателей в Учредительное собрание («С.-Д.» № 178). 

Состоялось заседание комиссии Центрального бюро проф- 
союзов по выработке наказа об охране труда в мелкоремеслен- 
ных предприятиях («С.-Д.» № 180). 

19 (6) I 

Опубликована резолюция соединенного собрания комитетов 

пехотной дивизии, требующая «немедленного прекращения ми- 
ровой бойни» («С.-Д.» № 176). 

Открылась конференция союза металлистов Московскоі о 
промышленного района. В порядке дня стояли вопросы: 1) до- 
клад областного комитета, 2) доклад Центрального комитета 
союза, 3) текущий момент и экономическая 1 политика союзов, 

4) тариф, 5) безработица, 6) о заводских комитетах («С.-Д.» 

№ 80). 

Состоялось общегородское делегатское собрание союза ко- 
жевников совместно с заводскими комитетами и стачечным ко- 
митетом... Решено увеличить размер пособия бастующим («С.-Д.» 

№ 178). 

В Москве открылось совещание военно-промышленных ко- 
митетов по вопросу о демобилизации принадлежащих комщгтетам 
предприятий («Ар'м. и фл. св. Росс.» №:230). 

20 (7) 

В №30 газеты «Рабочий путь» опубликованы статьи: В. И. 
Ленина «Кризис назрел» и И. В. Сталина «Заговор против рево- 
люции» {окончание) (Соч., XXI, 235 — 241; «На путях к Октяо- 
рю», 181 — 197). 

Заседание Московского комитета. Внеочередное заявление, 
что т. Соловьев привлекается к суду_ за статью в «Социал-демок- 
рате»" об участии английских броневиков в корниловском наступ- 
лении и о содействии английского посла Бьюкенена Корнилову. 
Постановлено: в случае привлечения т. Соловьева «сделать из 
дела Соловьева громкий политический процесс». Принята резо- 
люция - «МК считает необходимым немедленно начать борьбу за 
власть». Для этого МіК считает необходимыми 1) немедленно 
открыть массовые кампании — жилищную, продовольственную и 
общехозяйственную. Требования масс советы должны осуще- 
ствлять явочным путем, «захватывая таким способом власть», 

2) «один из крупных конфликтов на этой почве поставит и заста- 
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вит разрешить вопрос о захвате центральной власти», 3) МіК счи- 
тает необходимым согласовать действия советов Москвы и Петпо 

Ж) итт (Ха!РЬКОВ ' м "“' : 

д а хГотье“ сХ а № Х 17 Г 7) МОСКВЫ обммем ^«ас.овха „а сада- 

Московская городская дума отвергла квартирный закон Вре- 
менного правительства от 5 августа и приняла свой проект к 
которому дооавлена предложенная фракцией большевиков статья 
предоставляющая городу право реквизировать помещения ѵ вла- 
дельцев, повышающих квартирную плату вопреки закону. Кроме 
того фракция большевиков предлагала установить единую для 

№ С 179) <ИЛИЩНУЮ НОРМУ В 2 Ку ’ 6 ' саЖ6ни на человека («С.-Д.» 


21 ( 8 ) 

В. И. Ленин написал статью «Советы постороннего» и «Пись- 
мо к товарищам большевикам, участвующим на областном: съез- 
де советов Северной области», с призывом к вооруженному вос- 
станию и захвату власти (Соч., XXI, 319 325). 

Заседание Московского окружного комитета большевиков, 
^осуждались вопросы о предполагаемом в Москве 25 (12) октяб- 
ря ооластном съезде большевистских представителей фракций го- 
родских дум, уездных и волостных земских собраний о распро- 
странении центрального органа «Рабочий путь» и газеты «Дере- 
венская правда», о пополнении комиссии по подготовке выборов 
в Учредительное собрание представителями из районов и об ор- 
ганизации трехдневного сбора на нужды предвыборной агитации 
Ьыл оформлен список кандидатов в Учредительное собрание и 
изорано исполнительное бюро Московского окружного комите- 
та («С.-Д.» № 180). 

Первая Московская конференция союза рабочей молодежи 
«Ш Интернационал». На конференции было представлено 2 170 
членов. Принят устав («На штурм», 156—157; «Московский ком- 
сомол», 17—23; «Наше рождение», 188 — 189). 

Утверждено решение Московского комитета союза об орга- 
низации на 15 октября демонстрации против войны (МіК РКСМ 
«За четыре года»), ’ 

Опубликовано воззвание исполнительного комитета советов 
рабочих и солдатских депутатов ко всем гражданам с призывом 
раэоолачать всякую погромную агитацию и не допускать никаких 
погромных попыток («С.-Д.» № 178). 
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Общее собрание рабочих — пуговичников и крючочников по 
вопросу о текущем моменте заявило, что «будет признавать 
власть только совета рабочих и солдатских депутатов» («С.-Д.» 
№ 181). 


22 (9) 


Для непосредственного руководства вооруженной юоіръбои за 
диктатуру пролетариата в Петроград приехал В И. Ленин, все 
еще находившийся на нелегальном положении («Даты жизни», 

201 ). 

Объявлена забастовка крючников на всех товарных станциях 
Московского узла («С.-Д.» № 177). 

делегатское собрание союза текстильщиков постановило на- 
чать' стачку и образовать центральный стачечный комитет. При- 
нята также резолюция о передаче власти советам рабочих и сол- 
датских депутатов («С.-Д.» № 183; «История пролетариата», 

1932, 9, 128). 


23 (10) 


ц,К большевиков по предложению В. И. Ленина признал, чіо 
«вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело», и пред- 
ложил «всем организациям, партии руководиться этим и с этой 
™и зрения разрешать все практические вопросы». Это реше- 
ние было принято единодушно всеми присутствовавшими на засе- 
дании членами ЦК (10 человек) против двух— Зиновьева и Ка- 
менева. Для политического руководства восстанием ЦК с з„«., 
бюро из 7 лиц (Протоколы ЦК, 98 — 101). 


, Ня .квартире В. А. Обуха состоялось совещание руководящих 
партийных 9 , работников, посвященное обсуждению письмами. Ле- 
нина Совещание признало необходимым провести «декретщ 
кампанию» г е. Псковский совет должен был в ряде декретов 
разрешить вопрос о захвате фабрик, об устранении фабрикантов 
от управления 'фабриками и др. Намечен был ряд практических 
мероприятий, которые должны были быть проведены в ближаи- 

шие дни. <«От февраля к Октябрю», 58; «Очерки», 2-63 264). 


Бюро областного комитета большевиков решило создать еди- 
ный областной боевой центр для объединения раооты как Мос- 
ковского совета, так и всей области в момент вооруженного вы- 
ступления («Очерки», 266). 

Общее собрание рабочих Трехгорной мануфактуры избрало 
представителя в центральный стачечный комитет тексгилыцико * 
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И приняло наказ с поручением голосовать за зябягтпиѵѵ „ 

.м^за^ботной^платы^и^улучшения^гюкел'ых^с» 0 !] ІеЛЬНО ^ 11іни ^'" 

стильщиков («История пролетариата», 1ЭД2 9 іТ) """ ^ 

бо Ч и?Й™%н^л“Г Я воТ„с СеНК “ °® ЩИИ “««»>“*“ ра- 
ло немедленной реквизин™° . « Р У ° «“"“швом кризисе» и 
ном их распределен “ведён™ "° Мевдаий ” Равномер- 
отмень, существующего квартирного зіГ^ІХ П?тГ “ 

нута?» ' ХТ«\Т„ Д рГ е о6 С ус™е Ш Ш к “ ад ”“ их *- 

Несмотря на ппедложенир Ве Рсібочеи Красной гвардии, 

дать этот вопрос толТко г Ж СОЛДатсвд депутатов обсуж- 

та предложенная большевиками сгаоліония * епута ™ в ’ 
срочно разрешить этот впптшг золю Дия о необходимости: 
(Хрон., V, 57 58). ^ ^ ' 'чими совместно с солдатам» 

сметы фракцией^ болІшевикоГвтесТнТ^ былТ^Д Дополнительной 
щая «введения в госѵдаостврннп.л оыла резолюция, требую- 

новременного поимущественного налогІГкпи , ч,резвычайног о еди- 
ных прибылей и обложения ’ конфискации всех воен- 

подоходным, поимущественным * наследственны ^ Да Р СТВенньш 

Голосами эсеров, меньшевиков и кадетов Тѵма"в^ аа аМИ> ‘ 
тив голосования этой резолюции («С.-Д » № 18 В * 1Сказал ' ась про - 

24 (11) 

депутатов. Постаношіетю созвать* уездн ѵю 3 ко 0І | ° С0Вета рабочих 
но-заводских комитетов. Принята У реі;шпия Н ™ Р6НЦШО фабрнч ' 
ходимым «немедленный переход власти Н Ц Г ’ признаюі Д ая необ- 
солдатских и крес^нскнТде^та^Ж Гт” Нр* 

датскщГ депутатов “ЛЖсѵ С " ОЛ1<ОИОВ совв ™в рабочих „ сол- 

золюцию, требующую захвата власёГёотётёёшТш 7""“° Р '' 
топ л ив® о г О 1 вопроса и пргѵлипапо советами для разрешения 

ностн путем ее национализации («Из™. Й^М^ Р< *Г ,И ^ 

25 (12) 

ме щ е„™Тста;ье 0 ТоГаг е еТя РаТ “ обвинение в но- 

г ат**?— - дая в |»^то и гг‘ м ;:с^ 

но.за В водс,шх е комитетов" в презяХГ* 3 "- К0Нфер “«™ Фа«Риш 
і меньшевик и 1 эсер (ІИзв. М. С » № (86)?™° ' 6ольшев ™° в > 






Ші 
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■ЗвіЬгігааатфк 

"Х—. 1 — 1 ... » == . 

депутатов по поводу нп^ениГпредлагмо предпринимателям как 
предприятиях. Постановление рд прекратить забастов- 

:" у % Н и 0 „ а С Тп^ол™ние“от й р 0 й лежит теперь на пра Д принн«- 

телях («С.-Д.» № 181). <* 

26 (13) 

в № 35 газеты «Рабочий путь» напечатана статья И. В. Ста- 
лина «Власть советов» («На путях к Октябрю», 201 -204). 

к кг ■'89 газеты «Социал-демократ» опубликован списо. 
предприятий^, =их‘ чіей, ир— и* революции за пере- 
ѵпп власти в руки советов. 

Х ° А Вышел первый номер журнала «Интернационал молодежи. 

Общее собрание фабрики ^„еХ^'зарЭкГ^еде: 

полученные после отчисления Д на лихе ратуру Для сол- 

лить следующим ооравомМ т, =“ зе р / Д- оцяал . дем<ж рат», 1 тыс. 
дат фронта, 1 тыс. руо- ше ся 944 руб. — на покупку 

пролетариата», Ш, 

’ 2 ’ Митине солдат 85 го 

даж — хіхНзгх 

^п^'Г^^^медленной ’ организации Красной 
гвардии («С.-Д.» № 186). 

27 (14) 

На заседании Московского 

4 <* п - р - 

1922 п|н™ 

оТТбластног М о° Ч бюро "с?ук™ и Осинский и кандидат Ломов), 
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2 от Московского комитета и 1 — от Московского окружного 
комитета, для руководства работой большевиков, входящих в со- 
ветский^ боевой центр Московского совета и для объединения 
всей раооты в области в момент выступления («Л. Р.», 1922, 10 

Опубликована резолюция соединенного заседания совета ра- 
бочих депутатов Городского района и заводских комитетов о 

(«ГОД » °\Ь183) С продовольственной ,и жилищной спекуляцией 

Опубликовано воззвание исполнительного комитета Лефоо- 
товского района и союза рабочей молодежи Пресненского райо- 
на «III Интернационал» с призывом к союзам рабочей молодежи 
России организовать 28 (15) октября демонстрации протеста про- 
тив воины («С-Д.» № 183 ). и р 

В Москве открылись VII съезд всероссийского союза горо- 
дов и X съезд партии народной свободы (кадетов). 

27—29 (14 — 16) 

Первая конференция фабрично-заводских комитетов Москов- 
скою уезда. Порядок дня: выборы на всероссийскую конферен- 
цию, текущий момент, доклады с мест, война и демобилизация хо- 
зяйственная разруха, фабрично-заводские комитеты, профессио- 
нальные союзы и др. В принятой резолюции, требующей от со- 
ветов «немедленно^ стать на путь революционной организации 
всей промышленной жизни», конференция заявила, что «меро- 
приятия советов в данном направлении будут поддержаны всей 
силой представленного на конференции организованного проле- 
тариата». Кроме того принята резолюция с требованием немед- 
ленного перехода власти в руки советов для установления рабо- 
чего контроля, передачи земли крестьянским комитетам ликви- 
дации войны, реорганизации продовольственного дела,’ созыва 
Учредительного собрания («С.-Д.» № 182, 191). 

28 (15) 

В №37 газеты «Рабочий путь» напечатана статья И. В. Ста 
лина «Экзамен наглости» (по поводу контрреволюционных ре- 
прессивных мероприятий Временного правительства) («На путях 
к Октябрю», 204 — 206). у 

Демонстрация рабочей молодежи. Состоялся пятитысячный 
митинг рабочей молодежи на Скобелевской (ныне Советской) 
площади. Были приняты предложения о посылке приветствий 
В. И. Ленину и большевикам, заключенным Временным, правитель- 


т 





ством в тюрьмы, В принятой резолюции были выставлены сле- 
дующие требования: «Вся власть советам», «Перемирие на всех 
фронтах» и «Заключение всеобщего демократического мира» 
(«Московский комсомол», 29 — 30; «С.-Д.» № 183, 185; «Интерна- 
ционал молодежи» № 3, 6; «Наше рождение», 94, 99, 156 — 162; 
«На штурм», 78). 

Организованная в начале октября при Московском област- 
ном бюро и МІК большевиков специальная комиссия агитации и 
пропаганды среди работниц созвала общегородской женский 
митинг. На митинге присутствовало 600 работниц. Единогласно 
принята следующая резолюция: «Напрячь все силы для агитации 
и пропаганды среди работниц ів целях привлечения их в партию 
пролетариата, в партию революционной социал-демократии и во 
все пролетарские профессиональные организации»... «Находя, что- 
благодаря политике Временного правительства страна на краю 
гибели... требуем, чтобы совет рабочих, солдатских и крестьян- 
ских депутатов немедленно приступил к выполнению долга перед 
революцией: взял всю власть в свои руки» («С.-Д.» № 187; 
«Очерки», 59 — 60). 

Делегатское собрание союза текстильщиков. Принята резо- 
люция, в которой предъявлены следующие требования: введение 
8-часового рабочего дня, установление контроля над производ- 
ством, национализация капиталов и доходов, реквизиция запа- 
сов продовольствия, предложение воюющим сторонам перемирия, 
передача всех земель крестьянским земельным комитетам и др. 
(«С.-Д.» № 187). 

Съезд партии кадетов одобрил деятельность Временного 
правительства (Хрон., V, 99). 

29 (16) 

Заседание ЦК РСДРЛ(б) с представителями исполнительной 
комиссии Петроградского партийного комитета, военной органи- 
зации, Петроградского совета профессиональных союзов, фаори- 
чно-заводских комитетов, железнодорожников, Петроградского' 
окружного комитета. Обсуждался вопрос о вооруженном восста- 
нии^ В. И. Ленин сделал доклад о прошлом собрании ЦК. Заслу- 
шаны доклады представителей от ПК (Бокий), от военного бю.ро 
(Крыленко), от Петроградского совета (Володарский), от профес- 
сиональных союзов (Шмидт) и др. Принята резолюция, предло- 
женная В. И. Лениным (19 голосов — за, 2 — против Каменев 
и Зиновьев, 4 воздержались): «Собрание вполне приветствует, 
всецело поддерживает резолюцию ЦК,, призывает все организа- 
ции и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей 
подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого 
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для этого ЦК центра и выражает полную уверенность, что ЦК и 
совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообрав- 
ные способы наступления». Избран революционный центр по 
организационному руководству восстанием в составе: Я- М. Сверд- 
лова, И. В. Сталина, Ф. Э. Дзержинского, А. С. Бубнова и 
979^285) ЦКО ' ГО ,(ПрОТОКОЛЫ ЦК > 1 ]0 —124; «П. Р.», 1927, № 10 (69), 

Совместное заседание фабкома Трехгорной мануфактуры и 
профессионального союза Пресненского района текстильщиков. 
Изораны представители в районный стачечный комитет (4 боль- 
шевика, меньшевик и эсер). Постановлено поручить рабочим 
■следить, чтобы товар не вывозился с фабрики («История про те 
тариата», 1932, 9, 129 и 159— 161). ория проле- 

Делегатокое общегородское собрание союза кожевников со- 
вместно с заводскими комитетами избрало представителя в Мо- 
сковский совет рабочих депутатов с наказом «бороться за пере- 
ход власти к советам и скорейшее окончание войны». Решено 
«продолжать заоастовку до победы» («С.-Д.» № 186). 

30 (17) 

В. И. Ленин закончил «Письмо к товарищам», в котором да- 
на критика оппортунистических и штрейкбрехерских выступле- 

XXI т Е ~ 349)° ВЬеВа И Л ’ Б ' КаМенева Л Р° ТИВ восстания (Соч., 

На совместном заседании Московских советов рабочих и сол- 
датских депутатов делегатом румынского фронта от N пехотной 
дивизии оыла оглашена резолюция с требованием перемирия на 
всех фронтах и мирных переговоров («С.-Д.» № івв). 

Состоялось совместное заседание совета рабочих и солдат- 
ских депутатов Пресненского района и фабрично-заводских ко- 
ми гетов. По вопросу об экономической разрухе и борьбе с него 
принята резолюция, предложенная большевиками («С.-Д.» № 191). 

В Москве закончилась II общегородская конференция фаб- 
рично-заводских комитетов -(открылась 25 (12) октября), прошед- 
шая под влиянием партии большевиков. В резолюциях по теку- 
щему моменту, о выборах в Учредительное собрание, о Красной 
гвардии, о локаутах и сокращении производства, об установлении 
обмена между городом и деревней конференция требовала не- 
медленного перехода власти в руки советов и вмешательства со- 
-ѵ'Тэі) р ^ каводство 0КОН °мической жизнью страны («Изв. М. С» 

Началась забастовка могильщиков на московских кладби- 
щах. (Хрон., V, 115). 
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31 (18) 

В. И. Лениным написано «Письмо к членам партии больше- 
виков» (о штрейкбрехерстве Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева, 
выступавших в меньшевистской печати (газета «Новая жизнь» 
№ от 31 08) октября) против решений Центрального комите- 
та о вооруженном восстании)» (Соч., XXI, 350 — 352). 

Состоялось заседание комиссии по подготовке выборов в 
Учредительное собрание при Московском окружном комитете 
большевиков («С.-Д.» № 188). 

Общее собрание рабочих и служащих фабрики «Шеврохром» 
вынесло резолюцию «об избрании специальной комиссии для ор- 
ганизации работ на фабрике в самом ближайшем будущем» 
(«С.-Д.» № 188). 

Объединенное заседание исполкомов Московских советов 
рабочих и солдатских депутатов по вопросу об экономической 
борьбе рабочих приняло соглашательскую резолюцию меньшеви- 
к» 'обратиться к Временному правительству о предложением 
урегулировать взаимоотношения между рабочими и промышлен- 
никами» («Очерки», 258). 

На экстренном заседании Московского губернского совета 
рабочих депутатов по докладу Стуков а принята резолюция, в 
которой совет признает необходимость вступить на путь откры- 
той беспощадной борьбы за переход власти к советам и предла- 
гает всем советам Московской губернии немедленно приступить 
к регулированию жизни района, в частности декретировать своею 
властью удовлетворение требований рабочих в тех отраслях тру- 
да где назревают стачки, открыть закрытые локаутчиками пред 
приятия и 'воздействовать на яокаутчиков всеми мерами при- 
нуждения (Хрон., V, Н5). 
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1 (19) 

Опубликована первая часть письма В. И. Ленина в ЦК боль- 
шевиков с требованием об исключении из партии Г. Е. Зиновьева 
и Л. Б. Каменева за штрейкбрехерство (выступление последних 
в непартийной печати) (Соч., XXI, 353 — 356). 

Объединенное заседание пленумов Московских советов ра- 
бочих и солдатских депутатов. Соглашательская резолюция ис- 
полкомов по вопросу об экономической борьбе рабочих была 
отвергнута и принята большевистская резолюция, по которой 
советы «1) декретируют по соглашению с Центральным бюро 
профсоюзов удовлетворение требований рабочих в тех отраслях, 
где назревает или идет стачка, 2) приглашают профсоюзы явоч- 
ным порядком осуществлять постановления декретов на заводах 
и фабриках, 3) ставят капиталистов, саботирующих производство 
и вызывающих стачки рабочих, перед угрозой немедленного аре- 
ста их советами, 4) одновременно выпускают декрет о моратории 
на квартирную плату, 5) принимают самое активное участие в 
деле мобилизации масс и создания органов борьбы за переход 
власти к революционной демократии» («С.-Д.» № 188, 189; «Очер- 
ки», 258; Владимирский, 10). 

Состоялось общегородское делегатское собрание союза ко- 
жевников совместно с заводскими комитетами. Собрание поста- 
новило «требовать немедленного проведения секвестра фабрик и 
заводов, владельцы которых не удовлетворили требований ра- 
бочих» («С.-Д.» № 189). 

Делегатское собрание городских рабочих и служащих по- 
становило объявить забастовку в 2 часа ночи 3 ноября (21 октяо- 
ря), если требования рабочих не будут удовлетворены (Хрон., 
V, 134). 




2 ( 20 ) 

В И. Лениным написана статья «Новый обман крестьян пар- 
тией эсеров» (Соч., XXI, 357 — 361). 
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В №: 41 газеты «Рабочий путь» напечатана статья, принадле- 
жащая И, В. Сталину: «Окружили мя тельцы мнози тучны» («На 
путях к Октябрю», 211 — 214). 

Состоялось заседание ЦК іРСДРіЩб). Свердлов огласил пись- 
ма Ленина в ЦК: «О штрейкбрехерстве Каменева и Зиновьева» 
и «Ко всем членам партии большевиков и в ЦК РСДРП» («П; Р.» 
1927, 10 (69), 267 ■ — 289; Протоколы ЦК, 127 — 138). 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) чество- 
вание памяти т. Баумана, 2) стачка городских служащих, 3) ор- 
ганизационный вопрос. Постановлено на могилу Баумана, куда 
со всех заводов пойдут делегации и будет устроен митинг, деле- 
гировать тт. Ярославского и Лихачева. Стачка городских служа- 
щих вызывается провокационным заявлением городского голо- 
вы эсера Руднева, что вопрос о найме и увольнении милиции и 
пожарных подлежит общегородскому положению и изъемлется 
из контроля профессионального союза служащих. Постановлено: 
МК предлагает президиуму совета созвать экстренное собрание 
пленума советов по вопросу об издании декрета о стачке город- 
ских служащих. Президиум должен послать делегата в стачечный 
комитет для заявления, что совет Іберет дело стачки в свои руки 
и гарантирует разрешение конфликта удовлетворением 1 требова- 
ний рабочих (Протоколы, Архив М1К). 

Собрание московского актива большевиков. Товарищами 
Пятницким и Яковлевой были сделаны сообщения об 1 их поездке 
в Петроград, куда они были посланы для доклада ЦК о решении 
московской организации. Собрание признало большинством 1 голо- 
сов, «что вооруженная борьба должна быть начата» («Октябрь- 
ские дни в Москве», 111; «Очерки», 264 — '265; Владимирский, 
16—17). 

Общее собрание московской организации украинской социал- 
демократической партии постановило голосовать при выборах в 
Учредительное собрание за список № 5 большевиков («С-.Д» 
№ 2 . 11 ). 

Рабочими секвестрованы 'фабрики Демент и «Русь» (Хрон V 
139). 

Опубликована резолюция общего собрания рабочих и слу- 
жащих Пречистенского отделения Шорземгора с требованием 
«немедленного удаления администрации из конторы- и подготов- 
ки перехода мастерских в .ведение демократических организаций 
и ареста главного комитета Земгора» («С.-Д.».№ 188). 

Опуоликовано решение рабочих фабрики Волк и Ватерпруф-* 
о переходе всей власти в руки советов рабочих, солдатских п 
крестьянских депутатов («С.-Д.» № 18-8). 
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Опубликовано сообщение о стачке на фабрике обуви «Шев- 
рохром» («С-Д.» № 188). 


Пленарное заседание советов рабочих и солдатских депута- 
тов решило издать «декрет» о минимуме заработной платы («Ис- 
тория пролетариата», 1933, 9, 130). 

Исполнительный комитет совета рабочих депутатов Сутцев- 
ско-м-арьинского района признал необхоидмым немедленно во- 
оружить район и приступил к организации Красной гвардии («Из - 
ист. моек. раб. Кр. гв.», 43), 

Объединенное заседание правлений профсоюзов Хамовни- 
ческого района и Хамовнический районный совет рабочих депу- 
татов присоединились к резолюции об экономической борьбе, 
принятой советами рабочих и солдатских депутатов (Хрон., 
Л/, 139). 

Делегатское собрание милиционеров постановило присо- 
единиться к забастовке городских служащих («Изб. іМ. С.» № 193; 
Хрон., V, 141). 

3 '( 21 ) 

Состоялось заседание ЦК. Я. М. Свердлов сообщил о поло- 
жении дел на северном фронте. И. В. Сталин предложил к съез- 
ду советов подготовить доклады на темы: 1) о войне (Ленин), 

2) о власти (Ленин); 3) о контроле (Милютин), 4) о националь- 
ном вопросе (Сталин), 5) о земле '(Ленин) (Протоколы ЦК, 139 — 
140: «Л. :Р.», 1927, 69 (10), 294 — 295). 

Заседание исполнительного комитета Московского совета 
рабочих депутатов. Постановлено: произвести перевыборы чле- 
нов мандатной комиссии от районных советов и представителей 
фракций исполнительного комитета и поручитъ этой комиссии 
в экстренном порядке представить проект инструкции о перевы- 
борах совета. Меньшевики отказались от участия в комиссии 
(«С.-Д.» №* 192). 

1 Совместное заседание Наро-фоминского совета рабочих де- 
путатов, правления союза текстильщиков и комитета РСДРП 
потребовало от совета рабочих и солдатских депутатов «декрета.- 
•об исполнении требований союза текстильщиков, хотя бы насиль- 
ственными мерами» («С.-Д.» № 194). 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) реорга- 
низация комитета, 2) расширение газеты. Организованы комис- 
сии: 1) хозяйственная, 2) по выработке докладов, резолюций, 
тезисов по политическим -вопросам, 3) комиссия по работе з 
профессиональном и страховом движении, 4) муниципальная, 

5) советская, 6) военная, 7) по работе в кооперативном движении, - 
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8) Красной гвардии 9) утверждается секретариат из трех человек, 
10) организуется боевой орган из пяти, в который входят секре- 
тариат, член бюро и член комиссии Красной гвардии ((Протоколы, 
Архив МіК). 

Военное бюро созвало областную конференцию военных орт 
ганизаций большевиков. Из докладов с мест выяснилось, что «гар- 
низон области крайне враждебно относится к Керенскому и Вре- 
менному правительству, что настроение среди солдат приподня- 
тое, боевое» («Очерки», 266; «От февраля к Октябрю», 78; Вла- 
димирский, 18). 

Собрание фабкома Трехгорной мануфактуры приняло пред- 
ложение большевиков созвать 5 (23) ноября совместное собра- 
ние фабкома, правления районного отделения союза и районного' 
стачкома («История пролетариата», 1932, № 9, 131). 

Московским городским продовольственным комитетом 1 опуб- 
ликовано объявление о сокращении с 24 октября (старый стиль) 
хлебного пайка до Ѵг фунта в день (Хрон., V, 155). 

5 (23) 

На заседании Московского областного бюро большевиков; 
было сообщено решение Московского комитета о создании бое- 
вого центра исключительно из представителей Московского ко- 
митета. Постановлено предложить МК послать двух своих пред- 
сіавителей в общий областной партийный центр для руководства 
предстоящим восстанием во всей области («П. Р.», 1922, 10, 
473 — 474). 

Вечером состоялось совещание М(К большевиков с предста- 
вителями районов и воинских частей. Обсуждался вопрос о во- 
оружении и восстании. Представители воинских частей утверж- 
дали, что «время настало, медлить нельзя, момент благоприятен» 
(«От февраля к Октябрю», 79; «Очерки», 266; «История проле- 
тариата», 1933, № 3 (15), 30; Владимирский, 18). 

Забастовка кожевников и брезентщиков окончилась. Все тре- 
бования рабочих удовлетворены («С.-Д.» № 191). 

6 (24) 

В. И. Ленин написал «Письмо членам ЦК», в котором он ука- 
зывает, что нельзя медлить с вооруженным восстанием 1 (Соч. г 
XXI, 362—363). 

Заседание ЦК партии, на котором присутствовали: Дзер- 
жинский, Ногин, Ломов (Оппоков), Милютин, Иоффе, Урицкий,. 
Бубнов, Свердлов, Винтер (Берзин) и др. Обсуждался доклад 
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военно-революционного комитета, сделано сообщение о перего- 
ворах с представителями штаба. Для установления связи с желез- 
нодорожниками назначен А. С. Бубнов, с почтово-телеграфными 
служащими — Ф Э. Дзержинский. Наблюдение за Временным 
правительством и его распоряжениями поручено Я- М. Свердлову 
{Протоколы ЦК, 141 — 143). 

В № 44 газеты «Рабочий путь» напечатана передовая статья, 
написанная И. В. Сталиным: «Что нам нужно?» Статья подчерки- 
вает, что «власть должна перейти в руки советов рабочих, сол- 
датских и крестьянских депутатов. У власти должно оыть новое 
правительство, избранное советами, сменяемое советами, ответ- 
ственное перед советами» («На путях к Октябрю», 214—410). 

Заседание областного бюро большевиков. Обсуждался во- 
прос о взаимоотношениях с МК при создании боевого центра 
восстания («ПР.», 1922, 10, 474 — 475). 

Опубликована инструкция по подготовке выборов в Учреди- 
тельное собрание, выработанная исполнительным бюро Мо сков- 
скоро окружного комитета большевиков («С.-Д.» М 2 191). 

\/ в Москве в Политехническом музее состоялась партконфе- 
ренция, на которой решено создать военно-революционный ко- 
митет («Октябрь (в Москве и районах», 24). 

На собрании большевиков Хамовнического района вырабо- 
тан план захвата штаба Московского военного округа (« к 
тябрь», 19; Хрон., V, 173). 

Экстренное заседание завкома завода Михельсона, на кото- 
ром было решено взять под свой контроль все телефоны завода 
и транспорт («іКр. Замоскворечье», 118). 

Объединенное заседание московских советов рабочих и сол- 
датских депутатов громадным большинством приняло декрет, 
который устанавливал право контроля фабрично-заводских ко- 
митетов над приемом и увольнением служащих и рабочих. . .а 
этом же заседании принято обращение «Ко всем 1 трудящимся», 
призывавшее пролетариат сплотиться вокруг совета для оорьоы 
против капиталистов. По докладу А. П. Розенгольца окончатель- 
но поинят устав Красной гвардии («Изв. М. С.» №. 196; «С.-Д.» 
№'193; «Очерки», 258; «Путь в Окт.», V, 230; Агурский, 54; «Нз. 
ист. моек. раб. Кр. га.», 26 — 27; Владимирский, 10; Пече, 47 4 .у). 

’ Поздно вечером В. И. Ленин пришел в Смольный и приступил 
к непосредственному руководству восстанием («Даты жизни», 202). 
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7 і(25) 

В. И. Ленин провел почти весь день в военно-революцион- 
ном комитете при Петроградском совете рабочих и солдатских 
депутатов, руководя его работой по проведению вооруженного 
восстания («Даты жизни», 202). 

В №' 192 газеты «Социал-демократ» опубликован список фаб- 
рик, заводов, воинских частей, требующих перехода власти в 
руки советов. 

В 10 час. утра В. П. Ногин, бывший в Петрограде, сообщил 
в Москву о происходивших событиях по телефону («Очерки», 
268). 

Заседание Московского комитета. Порядок дня: 1) боевой 
центр совета, 2) боевой центр партии, 3) отношение ,к президиу- 
му совета, 4) текущие дела (Протоколы. Архив МК). 

Московское областное бюро разослало по области условные 
телеграммы, извещающие о выступлении («От февраля к Октяб- 
рю», 276 — 278; «П. Р.», 1922, 10, 475). 

Утром в городской управе состоялось заседание меньшеви- 
стско-эсеровских фракций совета рабочих депутатов и городской 
думы под руководством городского головы Руднева и командую- 
щего войсками Московского военного округа Рябцева. На этом 
заседании постановлено создать «временный демократический 
орган» для охраны «революционного» порядка, 'составленный из 
представителей советов рабочих, • солдатских и крестьянских де- 
путатов, городского и земского самоуправления, всероссийского 
железнодорожного и почтово-телеграфного союза и штаба Мо- 
сковского военного округа («Очерки», 263; Агурский, 61; Влади- 
мирский, 22, 26). 

Закрытое собрание завкома Варшавского арматурного заво- 
да постановило переименовать завком в революционный комитет 
завода. Выделен штаб для непосредственного руководства опе- 
рациями Красной гвардии («Кр. Замоскворечье», 140). 

В 2 ч. 35 м. дня открылось экстренное заседание Петроград- 
ского совета рабочих и солдатских депутатов. Под шумные апло- 
дисменты совет заслушал сообщение о том, что Временное пра- 
вительство низложено, предпарламент распущен, занят ряд пра- 
вительственных учреждений, освобождены заключенные по по- 
литическим делам, в действующую армию посланы радио-теле- 
граммы о падении старой власти и о предстоящем образовании 
новой; судьба Зимнего дворца должна решиться в течение бли- 
жайших минут. С речью о задачах власти советов выступил 
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впервые после июльских дней появившийся открыто Ленин, 

встреченный бурными овациями («Правда» № 163). 

■ 

В 6 часов вечера в Москве состоялось объединенное заседа- 
ние пленумов обоих советов. Заслушали информации представи- 
телей партий 'о петроградских событиях и доклады о решении, 
принятом в тот же день на собрании «бюро фракции». По пред- 
ложению большевиков был устроен перерыв заседания пленума 
(«Очерки», 169). 

Заседание большевистской фракции совета рабочих депута- 
тов приняло резолюцию о необходимости избрания на пленарном 
заседании революционного комитета из семи лиц, который «на- 
чинает действовать немедленно, ставя себе задачей оказывать 
всевозможную поддержку революционному комитету Петроград- 
ского совета рабочих и солдатских депутатов» («Очерки», 270). 

На возобновленном заседании пленума оглашается резолю- 
ция большевиков. Революция вызвала протесты со стороны мень- 
шевиков и эсеров. Собрание приступило к голосованию резолю- 
ций. Принята резолюция, предложенная большевиками (за- — 394, 
против 106 и воздержавшихся 1 — 23). Эсеры в голосовании 
участия не принимали, воздержались от голосования объелинен- 
цы и часть беспартийных. Избран военно-революционный коми- 
тет, в состав которого вошли: Усиевич, Смирнов, Ломов, Мура- 
лов; кандидаты: Аросев, Москалев, Рыков, Будзинокий и др. 
(«Изв. М. С.» № 197; «Очерки», 270- — 271; «История пролета- 
риата», 1933, 3 (15); Вознесенский,' 140—141; Агур-ский, 61—65; 
Владимирский, 22 — 24). 

Получив сведения о событиях в Петрограде, Московский ко- 
митет больолевков поручил тт. Аросеву и Ведерникову занять 
вооруженной силой почту, телеграф и телефон. Отряд солдат 
56-го полка занял почту и телеграф («Очерки», 278). 

В 10 ч. 40 м. вечера в Петрограде в Смольном открылся 
11 Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьян- 
ских депутатов. Съезд принял обращение «К рабочим, солдатам 
и крестьянам» о переходе власти к советам (Соч., XXII, 11 — 12. 
Обращение было опубликовано в газете «Правда» № 170; «Ра- 
бочий и солдат» № 9; «Солдатская правда» № 62). 

Пленум Замоскворецкого совета рабочих депутатов совмест- 
но -с представителями фабкомов и завкомов избрал военно-рево- 
люционный комитет '(«>Кр. Замоскворечье», 94). 

В Пресненском и Хамовническом районах и в Дорогомилов- 
скомі подрайоне Замоскворецкого района образованы военно- 
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революционные комитеты («Октябрь на Кр. Пресне», 10; Пече, 
81, 61). і 

На всех фабриках Даниловского подрайона организовались 
боевые тройки, из большевиков и активных беспартийных. Ком- 
плектовались боевые группы, направляемые в штаб подрайона 
на Калужскую площадь («Кр. Замоскворечье», 170 — 171). 

В Хамовническом районе еще утром постами Красной гвар- 
дии были заняты главные пункты района. Днем началось разо- 
ружение появляющихся в районе юнкеров. В Сокольническом 
районе по призыву районного комитета большевиков останови- 
лись все предприятия. Сокольническим советом 1 рабочих депу- 
татов выставлены караулы, занята трамвайная станция у Суха- 
ревой башни (Хрон., V, 195). 

Общее собрание бригадного совета 1-й артиллерийской бри- 
гады. От большевиков выступила Р. С. Землячка, предложившая 
.поддержать питерских рабочих и солдат. Эсеры демонстративно 
вышли из президиума. Произведены выборы представителя в во- 
енно-революционный комитет 1 («П. Р.», 1923, 9 (21), 109). 

На заседании полкового комитета 55-го полка избран рево- 
люционный комитет. Комитетом издан приказ, по которому полк 
переходит в полное подчинение ревкому. Из 300 офицеров полка 
осталось только 8 человек. Остальные направились в Александ- 
ровское училище, где влились в состав' белогвардейских отрядов 
(«Кр. Замоскворечье», 160 — 161). 

Вечером в бывшей гостинице «Дрезден» состоялось собра- 
ние представителей войсковых частей' и Красной гвардии («Очер- 
ки», 231). 

Вечером состоялось заседание городской думы, на котором 
городской голова Руднев (правый эсер) сообщил о событиях в 
Петрограде и о захвате в Москве ряда учреждений и предложил 
создать объединенный орган при городском управлении — «ко- 
митет 'общественной безопасности». От имени большевиков 
т. Сковорцов произнес речь, обличающую предательскую тактику 
меньшевиков и эсеров, и предложил приветствовать Петроград- 
ский совет рабочих и солдатских депутатов. Большинством 80 го- 
лосов против 14. при 14 воздержавшихся (левые эсеры) принята 
резолюция правых эсеров о решительной борьбе с «попытками: 
захвата власти». Создан «комитет общественной безопасности» 
из представителей городской думы, советов рабочих и солдат- 
ских депутатов (меньшевики и эсеры), штаба округа, железно- 
дорожного и почтово-телеграфного союзов, и земства («йж.'М. С.» 
№ 197; «Очерки», 273). ™ 
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Вечером отряд юнкеров пытался занять Крымский мост и 
пробраться в Замоскворечье, но был обстрелян отоядом Красной 
1 вар дни Варшавского арматурного завода («Кр. Замоскворечье», 

140). 

8 ,(26) 

В ночь на 8 '(26) ноября ВРК приступил к работе: разослал 
агитаторов по- казармам с призывом к солдатам выступить на 
поддержку советов («История пролетариата», 1933, 3 (15), 30). 

Военно-революционным комитетом отдан приказ по войскам 
московского гарнизона, в котором объявлялось, что «весь мо- 
сковский гарнизон должен быть приведен в боевую готовность. 
Каждая воинская часть должна быть готова выступить по при- 
казанию военно-революционного комитета. Никакие приказы и 
распоряжения, не исходящие от военно-революционного коми- 
тета или не скрепленные его подписью, исполнению не подле- 
жат» («Изв. М. С.» № 199; «Очерки», 271). 

В 4 часа утра военно-революционным комитетом закрыты 
буржуазные газеты («Единство» № 177; Хрон., V, 209). 

іВ газетах «Социал-демократ» и «Известия Московского со- 
вета» опубликованы обращения военно-революционного комитета 
«К товарищам солдатам», «К товарищам крестьянам», «К това- 
рищам железнодорожникам» и «К почтово-телеграфным служа- 
щим» с призывом к поддержке Петроградского совета и борьбе 
с Временным правительством («Очерки», 271). 

В 8 ч. 45 м. утра из Петрограда получена радиотелеграмма 
военно-революционного комитета «Всем армейским комитетам 
действующей армии, всем' советам солдатских депутатов» о свер- 
жения Временного правительства (Пече, 57). 

«Комитет общественной безопасности», заседавший в город- 
ской думе, сконцентрировал силы контрреволюции вокруг Крем- 
ля. Юнкера заняли манеж и окружили кольцом Кремль. Рябцев 
(командующий войсками округа) предъявил военяо-оеволгацион- 
ному комитету требование: вывод из Кремля 193 и 56-го полков. 
Военно-революционный комитет потребовал увода юнкеров. 
В итоге переговоров Рябпев согласился снять блокаду при усло- 
вии вывода из Кремля 193-го полка, а в Кремле охрану будет 
нести только 56-й полк («Очерки», 287). 

Городская дума, совместно с эсеровско-меньшевистской ча- 
стью исполкома совета солдатских депутатов, перенесла резиден- 
цию контрреволюции в здание думы. Контрреволюционный штаб 
имел в своем распоряжении ,по приблизительному подсчету 
40 тыс. обученных бойцев («Очерки», 233). 
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На объединенном заседании исполнительных комитетов со- 
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов заслушаны 
информационный доклад В. П. Ногина , о событиях в Петрограде 
и сообщение о переговорах с командующим войсками полк. Ряб- 
цевьгм по вопросу о мирной ликвидации создавшегося в Москве 
.положения. Решено считать обязательными постановления все- 
российского съезда советов и постановлено немедленно провести 
вооружение рабочих («Иев. М. С.» № 198). 

В районных советах весь день шла работа: устанавливалась 
связь с военно-революционным комитетам, выбирались районные 
военно-революционные комитеты, назначались районные комис- 
сары, разыскивалось оружие, вооружались воинские части и от- 
ряды Красной гвардии («Очерки», 272). 

Замоскворецкий военно-революционный комитет разослал 
отряды Для защиты Большого Каменного и Москворецкого 
мостов, занял центральную электрическую трамвайную станцию 
и электрическую станцию «Общества 1886 г.» («Кр. Замоскворе- 
чье», 106 — 107). 

В Оущевско-марьинском районе на заседании районного со- 
вета избран революционный комитет («Очерки», 297; Пене, 60). 

С утра в Хамовническом 1 районе выставлены посты красно- 
гвардейцев по 10 человек (Пене, 81). 

В 4 часа дня красногвардейцы собрали митинг и решили 
взять из арсенала Кремля оружие («Очерки», 235). 

Около 4 часов белогвардейцы сделали налет на пороховые 
склады («Очерки», 292). 

Объединенное собрание московских профсоюзов присоеди- 
нилось к платформе военно-революционного комитета («П. Р\», 
4, 166; Хрон, V, 209). 

Конференция фабрично-заводских комитетов Замоскворец- 
кого района совместно с районным советом рабочих депутатов 
приняла резолюцию о передаче власти советам («Иев. М. С.» 
№ 199). 

Собрание всех гласных районных дум объявило Центральную 
думу распущенной и избрало совет районных дум как исполни- 
тельный орган вместо городской управы («іП. Р.», 1923, 8 (20),. 
81—82). 

Общее собрание рабочих фабрики Даниловской мануфак- 
туры вынесло резолюцию по текущему моменту, предложенную, 
большевиками («С.-Д.» № 194). 

Рабочие механического завода Бромлей вынесли на митинге 
резолюцию с приветствием петербургского пролетариата, подняв- 
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№ Г ]94 3 ) НаМЯ МеЖДународной пролетарской революции («С-Д.» 

во да К МІ^^7а О "пие" Т 80) ООРУЖеН " е к Р асногва И|§ " в в °- 

тето'°&Г ТНЫХ комитетов - созванное Московским коми- 
ипмит» большевиков > в своей резолюции заявило, что «ротные 
в” Ь І І удут "очиняться только распоряжениям военно-ре- 
волюционного комитета». Далее в этой же резолюции выетав- 
л но требование: «Слияние обоих советов и перевыборы в крат- 
— И п° К сове ^ Рабочих и солдатских депутатов» («С.-Д.» 
№ 194; «Очерки», 275» «П. Р.», 1923, 9 (21), 112). 

_°Г; ГНОе ин ф°#аци°нн°е бюро эсеров-интернационали- 
сюв опубликовало декларацию о вхождении в военно-револю- 
ционныи комитет с целью «содействовать предотвращению бра- 
; оуоииственнои воины». Декларация присоединяется к требова- 
нию перехода власти к советам, но высказывается против дикта- 
туры пролетариата («Изв. М. С.» № 199). 

Экстренное заседание исполкома Московского губернского 
совета крестьянских депутатов постановило немедленно созвать 
гуоернское земство, оказать поддержку «комитету общественной 
оезопасности», распространить воззвание с призывом' поддержи- 
вать органы земства и (города (Хрон., V, 210). 

Вечером военно-революционный • комитет возложил на 
т. лм Ярославского обязанности комиссара Кремля и арсенала: 
на т. Берзина — начальника .гарнизона Кремля. Ночью Ярослав- 
ский отправился в казармы 193-го полка и вытребовал роту в 
Кремль («С-Д.» № 201). у у 

Вечер ом в Замоскворецком районном комитете большевиков 
состоялось соорание партактива. Критиковалась медлительность 
действии военно-революционного комитета и Московского коми- 
тета подвопросу о выступлении. Избрана специальная делегация, 
которой поручено' поехать в Московский комитет и военно-рево- 
люционный комитет с требованием немедленно начать боевые 
действия («Кр. Замоскворечье», 94). 

Красногвардейцы Хамовнического района отправились в 
штаб Красной гвардии для того, чтобы обсудить вопрос о по- 
сылке в Кремль отряда Красной гвардии под руководством опыт- 
ных партийных товарищей («Очерки», 234). 

9 (27) 

В Петрограде Совет народных комиссаров приступил к ра- 
боте («Правда» № 171; «Известия» № 209). 
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Ночью военно-революционный комитет Замоскворецкого 
района организовал три отряда рабочих-красногвардеицев для 
борьбы с юнкерами («Кр. Замоскворечье», 95). 

В ночь на 9 ноября (27 октября) из Замоскворецкого района 
направлены на подкрепление военно-революционного 
125 двинцев, вооруженных винтовками завода Михельсона. Пс 
Красной площади произошла стычка с юнкерами («Кр. Замоскво- 
речье», 95). 

В ночь на 9 (27) ноября организовался Краснопресненский , 
революционный комитет (Пене, 60). 

К 4 час. утра отрядами Красной гвардии были оцеплены 
со всех сторон три кадетских корпуса и Алексеевское военное 
училище. 42-линейные 3-дюймовые батареи были поставлены на 
набережной в Замоскворецком районе. Тяжелая гртяллерш -а 
ня л а Воробьевы горы, чтобы обстреливать Кремль. В Хамовни- 
ческий район были отправлены батареи для обстрела укрет 
шихся там юнкеров («Очерки», 242). 

В 4 часа утра отряд юнкеров пробрался через Каменный мост 
в Замоскворечье, но был отогнан отрядами красногвардейцев 
(«Кр. Замоскворечье», 95 — 96). 

Военно-революционный комитет утром вывел и'з Кремля 
193-й полк («Очерки», 278). 

В 7 час. утра в .Кремль ворвались юнкера и окрыли стрель- 
бу по войскам военно-революционного комитета («С.-Д.» № 291). 

Утром юнкера начали обстреливать из пулеметов Москов- 
ский совет и Скобелезекую -(ныне Советскую) площадь («Очер- 
ки», 241). 

Фракция меньшевиков военно-революционного комитета 
предъявила требование считать официальными решениями ко. - 
тета только те, которые приняты единогласно, немедленно пр 
кратить военные действия и принять меры к °Р Г ^*^ 
демократического комитета. Ввиду того что У льт1 ™ ат /м был от 
вергнут, меньшевики ушли из военно-революционного 

Собрание гласных районных Дум. Принята резолюция с при- 
зывом к вооруженному восстанию -(Владимирский, 2о). 

Гарнизонное собрание при участии ротных, полковых коми- 
тетов и представителей солдатского совета. Выступления пред- 
ставителей отдельных воинских частей свидетельствовали, что 
«солдаты признают только -власть военно-революционного ком. 
тета» («Очерки», 275). 
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Опубликовано приветствие газете «Социал-демократ» от ра- 
бочих и работниц фабрики Сиу і(«С.-Д.» X» 194). 

Опубликована резолюция, принятая на митинге фабрики Си- 
мано, приветствующая переход власти в руки советов. Резолюция 
признает единственной властью в Москве вое/ннр-революцион- 
ный комитет («С.-Д.» № 194). 

Военно-революционный комитет заключил договор с сотен- 
ным и командным комитетом 7-го Сибирского казачьего полка 
о невмешательстве казаков «в активную борьб ѵ» («О. Р.», 1923, 
9 (21), 160—161). 

На заводах и фабриках .Замоскворецкого района усиленно 
формировались отряды Красной гвардии, которые стекались за- 
тем в штаб района. Во все милицейские участки были направлены 
специальные комиссары («Кр. Замоскворечье», 97 — 98). 

Вооруженные рабочие явились в штаб Замоскворецкого 
района и ждали директив из городского центра. Среди рабочих, 
наблюдалось огромное недовольство тактикой выжидания. Руко- 
водитель дружины завода Михельсона (ныне завод им. Владимира 
Ильича), явившийся в райсовет, настойчиво добивался разреше- 
ния напасть на юнкеров («История пролетариата», 1933, 3 (15), 
34 — 35). 

Обезоружен и арестован отряд студентов Коммерческого 
института, пытавшийся организовать вооруженное выступление 
в тылу красногвардейцев Замоскворецкого района («Кр. Замо- 
скворечье», 96). 

В Сокольническом районе по призыву революционного коми- 
тета с фабрик и заводов явилось 500. человек для борьбы с бе- 
логвардейцами («Очерки», 297). 

В Дорогомиловском подрайоне офицеры с отрядом юнкеров 
разгромили революционный комитет («Очерки», 289; Пече, 61). 

Общее собрание дорожных комитетов Московского узла 
присоединилось к позиции Викжеля против «захвата власти боль- 
шевиками» и высказалось за «создание однородной социалисти- 
ческой власти» («Изв. М. С.» № 199). 

«Комитет общественной безопасности» опубликовал объяв- 
ление, в котором сообщал, что все законные распоряжения ис- 
ходят лишь от «комитета общественной безопасности», и призы- 
вал сплотившиеся вокруг него силы «к стойкой и твердой защите 
•правого дела» (Хрон., V, 5). 

В 6 час. вечера полк. Рябцев — командующий войсками окру- 
га — ■ объявил город на военном положении и в согласии с «коми- 
тетом общественной безопасности» предъявил ультиматум об 
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упразднении военно-революционного комитета, немедленном вы- 
воде из Кремля 56-го полка и возврате вывезенного из Кремля 
оружия. Срок ультиматума — 15 минут. Военно -революционны и 
комитет предложил организовать революционно-демократический 
комитет из представителей совета рабочих депутатов, городской, 
думы, земского самоуправления, союза железнодорожников, шта- 
ба, общественных, профессиональных и демократических органи- 
заций. Состав комитета должен утверждаться пленумом совета. 
Этот комитет должен бытъ высшим 1 и единственным органом 
власти в Москве. Соглашения между военно-революционным ко- 
митетом и «комитетом общественной безопасности» достигнуто 
не было. Тогда военно-революционный комитет решил призвать 
рабочих объявить общую забастовку и выступить на борьбу за 
власть советов («Очерки», 236—237, 279; «История пролетариа- 
та», 1933, 3 (15), 33; Пече, 79—80). 

Обращение о забастовке подписано было военно-револю- 
ценным комитетом, Центральным советом профсоюзов, Цен- 
тральным комитетом городских рабочих и служащих, МіК боль- 
шевиков, организацией социал-демократов латышей и поляков 
(«Изв. М. С.» № 199). 

Вечером после предъявления ультиматума Рябцева произо- 
шло столкновение отряда двинцев в 300 человек, вызванных 
военно-революционным комитетом из Хамовнических казарм, с 
юнкерами, открывшими пулеметный огонь. Отстреливаясь, двия- 
цы, прорвали фронт юнкеров и пробились к совету («Очерки», 
279). 

Вечером Кремль, по распоряжению Рябцева, был окружен 
юнкерами. Телефонная станция в руках юнкеров («Очерки», 279). 

10 (28) 

Опубликовано воззвание Международной (циммервальдской) 
социалистической комиссии и заграничного представительства 
ЦК большевиков к пролетариям всех стран по поводу образова- 
ния правительства советов. Воззвание требует немедленного пе- 
ремирия и открытия мирных переговоров {«Правда» № 171). 

В ночь на 10 (28) ноября военно-революционным- комитетом 
отдано распоряжение о том, что, ввиду перехода штаба Рябцева 
в наступление, необходимо на митингах разъяснить массам сущ- 
ность создавшегося положения и призвать их к выступлениям 
под руководством районных центров. В воззвании «К солдатам» 
комитет призывает их к оружию («Изв. М. С.» № 199). 

10 (28) ноября отряд юнкеров занял Кремль, который охра- 
няло несколько рот 56-го полка. После занятия Кремля солдаты 
были подвергнуты расстрелу («И. Р.», 1922, 5, 249 — 252; «Очер- 
ки», 235). 
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Белогвардейскими отрядами заняты были также здания Глав- 
ного почтамта, телеграфа и телефона. Войска военно-революци- 
онного комитета заняли в Замоскворецком! районе все комисса- 
риаты, почтовые отделения и телефонную- станцию («Изв. М. С.» 
№ 198). 

Замоскворецкий революционный комитет утром выпустил 
листовку-воззвание с призывом к рабочим начать и победо- 
носно завершить пролетарскую революцию («іКр. Замоскворечье» 
109—110). ' Р 

Утром забастовали все фабрики и заводы Москвы. Здания 
районных советов превратились в штабы. Рылись окопы, устраи- 
вались проволочные заграждения. По улицам ходили патрули из 
рабочих и красногвардейцев -(«Очерки», 279—280; «Изв. М. С.» 
№ 199). 

Заседание Московского военно-революционного комитета. 
Постановлено: «установить тесную связь с районами, обеспечив 
себе базу -в одном- из них. Начать наступательные действия в 
центре и партизанскую войну в районах». Предложение левых 
эсеров и Викжеля вступить в переговоры с «комитетом обществен- 
ной безопасности» Московским военно-революционным комите- 
том было отвергнуто («іКр. арх.», 1927, 4 (23), 68—71). 

Днем военно-революционный комитет усилил охрану совета 
батареей 1-й артиллерийской бригады. По пути своего следова- 
ния батарея подверглась обстрелу («Очерки», 280). 

Собрание ротных, полковых и бригадных комитетов избрало 
«совет десяти». «Совет десяти» мобилизовал все части москов- 
ского гарнизона, и представители его — Савва Степняк и Будзин- 
окий — вошли в состав военно-революционного комитета. Собра- 
ние постановило не признавать распоряжений штаба и «комитета 
общественной безопасности». Постановлено распустить и назна- 
чить новые выборы совета солдатских депутатов, взамен пере- 
шедшего на сторону «комитета -общественной безопасности» 
(«С.-Д.» № 206; «Очерки», 275 — 276; Владимирский, 28 — -29). 

Солдаты 1-й запасной артиллерийской бригады -пришли на 
помощь восставшим рабочим. Присоединению предшествовали 
перевыборы комитета бригады, в состав которого вошли больше- 
вики и сочувствующие им. Вновь избранный комитет постановил 
присоединиться к военно-революционному комитету («История 
пролетариата», 1933, 3 -(15), 33). 

Общегородское делегатское собрание металлистов в приня- 
той резолюции требует от совета «немедленно стать на путь ре- 
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волюционной организации всей промышленной жизни, револю- 
ционной властью немедленно прекратить все забастовки, заста- 
вив удовлетворитъ все экономические требования рабочих, и в 
'Частности издать декрет о контроле заводских комитетов над 
наймом' и увольнением» ,(«С.-Д.» № 185; «Очерки», 257). 

Чрезвычайным комиссаром Хамовнического района назна- 
чен Ем. Ярославский (Лече, 81). 

В Хамовническом районе около 12 час. дня выступили три 
роты 193-го полка («Очерки», 288). 

Фабрики Рогожского и Симоновского районов бросили ра- 
боту, и рабочие направились в районные советы («Очерки», 292). 

В Пресненском районе стрельба по Пресненской площади со 
стороны Смоленского рынка. Рабочие отряды заняли 1 и 2-й ко- 
миссариаты милиции («Очерки», 298). 

Замоскворецкий районный революционный комитет органи- 
зовал дружину солдат в 60 человек и отряд рабочих, которые в 
5 час. утра через Крымский мост двинулись по Остоженке к шта- 
бу военного округа, где произошло столкновение с отрядами бе- 
логвардейцев («Кр. Замоскворечье», 98 — 99). 

55-м полком разоружена школа прапорщиков, находившаяся 
рядом с казармами полка («Кр. Замоскворечье», 162 163). 

В Дорогомиловском подрайоне революционный комитет вос- 
становлен. Белогвардейцы захватили в свои руки Брянский вок- 
зал и Смоленский рынок («Очерки», 289; Пене, 61). 

В Сущевско-марьинском районе в распоряжение военно-ре- 
волюционного комитета собрались воинские силы: отряд рабочих 
военно-артиллерийского завода, завода Листа, конвойная 1 коман- 
да, автомобильная рота, рабочие фабрик и заводов, приоывав- 
шие группами («Очерки», 297). 



11 (29) 

Заседание ЦК РСДРП(б), на котором присутствовали: Винтер 
(Берзин), Милютин, Рыков, Сокольников, Иоффе, Дзержинский, 
Свердлов, Бубнов, Урицкий. ЦК принял следующие решения по 
поводу конструирования нового правительства: 1) ЦК признает 
необходимым расширение базы правительства и возможность 
изменения его состава, 2) правительство создается ВПИК и перед 
ним ответственно, 3) правительство должно подтвердить декрет 
съезда советов о мире и земле, 4) ВЦИК должен быть пополнен 
представителями ушедших со съезда партий в пропорциональ- 
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ном количестве, 5) во іВЦИК должны быть введены представители, 
железнодорожников, почтово-телеграфного ■■ союза и других, 
организаций (Протоколы ЦК, 144 — 145; "Хрон., VI, 21). 

Московским военно-революционным комитетом вызваны во- 
оруженные подкрепления из Тулы, Владимира и ИвановоСВозне- 
сенска. Утром из Минска прибыли две роты революционных сол- 
дат («Очерки», 280). 

Утром войсками военно-революционного комитета начался 
обстрел градоначальства. После 10 — 15 выстрелов засевшими в 
градоначальстве был выкинут белый флаг. Революционными от- 
рядами было взято в плен 30 человек (юнкера, студенты и гра- 
ждане «в котелках») («Очерки», 280). 

В 5 час. революционными войсками занята почта, а затем 1 
и телеграф («Очерки», 280; «История пролетариата», 1933, 3 (15)* 
38). 

Оружие, дополнительно привезенное в Пресненский район, 
распределено по отрядам, составленным из наиболее стойких й 
революционных рабочих («История пролетариата», 1932, 9, 1о2). 

Пресненский район выставил до 600 вооруженных бойцов. 
При помощи этих бойцов и отряда двинцев Пресненский воен- 
но-революционный комитет к вечеру овладел всем районом. Об- 
разован штаб По всему району расставлены посты («История 
пролетариата», 1932, 9, 132; «Очерки», 298; «Октябрь на Кр. 
Пресне», 37). 

Отряды красногвардейцев и солдат Замоскворецкого района 
заняли Зачатиевский женский монастырь («Кр. Замоскворечье», 
99). 

В связи с захватом войсками военно-революционного коми- 
тета .всех военных огнескладов и арсеналов полк. Рябцев сделал 
предложение о перемирии. «Комитет общественной безопасности» 
предъявил военно-революционному комитету треюование безого- 
ворочной сдачи, выдачи оружия, расформирования большевист- 
ских полков. Представители Викжеля потребовали от обеих сто- 
рон перемирия, которое и было, заключено с 24 час. ночи 11 но- 
ября на 24 часа. <«С.-Д.» № 196; «Очерни,, 243-244 247 281-282; 
Владимирский, 35—36; «История пролетариата», 1933, 3 (15), 41), 

Для обсуждения условий соглашения избрана комиссия в со- 
ставе 4 представителей от каждой стороны и 1 от Викжеля. 

Собрание представителей военно-революционных комитетов 
батарей 1-й запасной артиллерийской бригады с представите лямк 
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от пехотных частей приняло по поводу перемирия резолюцию, 
в которой указывалось, «что уступок при переговорах быть ника- 
ких не может, ибо спасение России и революции должно стоять 
выше интересов капиталистов» («Очерки», 247). 

После заключения перемирия юнкера произвели расстрел 
солдат роты 56-го полка, захваченной в Кремле. Нарушение пере- 
мирия было и в районе Брянского вокзала («Изв. МіВРіК» № 5). 

9 

12 (30) 

За подписью Ленина разослано радио Совета народных ко- 
миссаров: «Всем, всем», извещающее о переходе власти к сове- 
там, о борьбе с контрреволюцией и о принятых первых декретах 
(Соч., XXII, 34; «Правда» № 174; «Известия» № 212). 

В 5 час. 45 мин. утра подписан протокол комиссии по выра- 
ботке «нейтральной зоны». Утром происходили переговоры «осо- 
бой согласительной комиссии» в связи с заключением «переми- 
рия». Фактически перемирие и не наступало: боевые действия про- 
должались, юнкера пытались во время «перемирия» улучшить 
свое стратегическое положение («С.-Д.» № 196, 197; «Очерки», 
.282; Пене, 132—133). 

Вечером военно-революционный комитет издал приказ о пре- 
кращении перемирия с 12 час. ночи на 13 ноября і(31 октября). 
После выяснения безрезультатности переговоров социал-демокра- 
ты объединенцы вышли из состава военно-революционного ко- 
митета. 

Со стороны Рогожско-симоновского района наступали крас- 
ногвардейцы (завод Гужона и Перовские мастерские) и солдаты 
85-го пехотного запасного полка. Со стороны военной тюрьмы 
наступали красногвардейцы Лефортовского района и рота маетя- 
жартовцев, а остальные две роты и батарея завода двигались со 
стороны Кадетского парка и по реке Яузе до Вознесенской улицы. 
По Вознесенской улице наступали солдаты батальона самокатчи- 
ков («История пролетариата», 1933, 7 (15), 37). 

Утром с Ходынки в Пресненский район привезено три ору- 
дия, из которых два было поставлено у Зоологического сада и од- 
но Л на Нижней Пресне. Обследован весь район, все колокольни, 
все подозрительные дома. Отрядом красногвардейцев в Преснен- 
ском райрне захвачен обоз из 34 подвод с консервами, направ- 
лявшийся в штаб белых («Очерки», 298 — 299). 

Сдался- 2-й кадетский корпус («История пролетариата», 1933, 
3 (15), 37). 

Почта и телеграф заняты революционными войсками («Очер- 
ки», 287). 
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В 5 час. вечера отрядом Замоскворецкого района начался, 
обстрел штаба Московского военного округа («<Кр. Замоскво- 
речье», 102). 

Брянский вокзал 'перешел в руки революционного комитета 
(«Очерки», 269). 

Военно-революционный комитет поручил А. Шлихтеру орга- 
низовать разгрузку железнодорожных станций от продоволь- 
ственных грузов. Центральному союзу городских служащих и 
рабочих приказано немедленно пустить в ход электрическую, 
станцию для освещения города («С.-Д.» № 196). 

13 (31) 

В ночь На 13 ноября юнкера усиленно обстреливали Зача- 
тьевский монастырь — стратегический центр революционных отря- 
дов Замоскворецкого района («Кр. Замоскворечье», 100). 

Вооруженная борьба на улицах Москвы продолжалась.. 
В центре города положение было благоприятно для юнкеров, 
на окраинах — для войск военно-революционного комитета 
(«Изв. М. С.» № 201). 

Подольскому совету предложено направить в Москву 1 тыс., 
челов.ек; Мызо-раевокому военно-революционному комитету — 
500 человек («История пролетариата», 1933, 3 (15), 40). 

Юнкера начали наступление со стороны Поварской и Боль- 
шой Никитской. Революционные войска отвечали артиллерийским 
огнем. Юнкера достигли Кудринской площади («Очерки», 299). 

Революционными силами заняты Крутицкие казармы («Очер- 
ки», 293). 

Вооруженные силы- военно-революционного комитета раз- 
оружили школы прапорщиков («История пролетариата», 1933,. 
3 .(15), 38). 

Сдался 1-й кадетский корпус («История пролетариата», 1933,. 
3 (15), 37), 

Стычки красногвардейцев Замоскворецкого района с юнке- 
рами, пытавшимися фланговым, движением обойти красногвар- 
дейцев («Кр. Замоскворечье», 102). 

В 6 час. дня в военно-революционный комитет явились 
представители губернского совета крестьянских депутатов и 
предложили ряд условий: прекращение военных действий, не- 
медленная организация «однородного революционного министер- 
ства», восстановление советов, подготовка к созыву Учредитель- 
ного собрания, восстановление работы городской думы. Военно- 
революционный комитет предложил следующие условия: вс» 


ІнМ 


ш 

$5 

Й 




л 


Им 


щшл 



1917 год в Москве 


власть советам в центре и на местах. Советы создают однородное 
социалистическое правительство; власть в Москве принадлежит 
органу, выдвинутому советами. Переговоры не привели ни к ка- 
ким результатам («Изв. М. С.» № 201; «Очерки», 305; «История 
пролетариата», 1933, 3 (15), 41; Владимирский 60 — 61). 

14 (1) 

Состоялось заседание ЦК совместно с членами исполнитель- 
ной комиссии ПК, военной организации и др. Обсуждалась пози- 
ция Каменева на совещании при Викжеле относительно кон- 
струирования правительства. Принят текст ультиматума (который 
должен быть предъявлен ЦК левых эсеров и их фракции во 
-В-ЦИК), содержащий условия, на которых может быть достигнуто 
соглашение (Протоколы ЦК, 148 — 161; «;П. Р.», 1927, 11;Соч., XXII, 
35). 

В ночь на 14 (1) ноября в Москве сдались 3-й кадетский кор- 
пус и Алексеевское военное училище. Захваченное оружие было 
немедленно использовано для вооружения рабочих («История 
пролетариата», 1933, 3 (15), 37 — 38). 

В ночь на 14 (1) ноября по приказу военно-революционного 
комитета начался обстрел гостиницы «Метрополь» («Очерки», 
302). 

. Войсками военно-революционного комитета взята телефон- 
ная станция («Очерки», 287; «История пролетариата», 1933, 
3 (15), 38). і 

В ночь на 14 (1) ноября революционным комитетом Преснен- 
ского района были получены из центра пулеметы. Все силы бы- 
ли стянуты к Кудринской площади. -Революционные отряды 
перешли в наступление. Бои по Никитской улице продолжались 
до 4 час. дня («Очерки», 299). 

Замоскворецкий революционный комитет укрепил район Сер- 
пуховской заставы для противодействия колонне казаков, двига- 
ющихся на Москву по Серпуховскому шоссе і(«Кр. Замоскво- 
речье», 103). 

Большевики в Дорогомиловском подрайоне повели наступле- 
ние на 5-ю школу прапорщиков, которая сдалась в 2 часа но- 
чи («Очерки», 289). 

Заседание Московского военно-революционного комитета. 
Заслушаны доклады о взятии телефонной станции. Обсуждался 
вопрос о «перемирии». Постановлено продолжать военные дейст- 
вия и первыми переговоров не начинать. Партийному центру по- 
ручена выработка проекта платформы соглашения («Др. арх.», 
1927, 4 (23), 71—84). 
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Тверскому военно-революционному комитету приказано от- 
правитъ в Москву 57 и 196-й полки и тяжелый артиллерийский 
дивизион («История пролетариата», 1933, 3 (15), 40). 

Комиссаром почты и телеграфа Подбельским' издано обра- 
щение к рабочим и служащим о немедленном возвращении к ис- 
полнению своих служебных обязанностей. Совет почтово-теле- 
графных организаций -Московского узла постановил немедленно 
возобновить занятия в почтово - телеграфных учреждениях 
(«іИзв. М. С.» № 202). 

К вечеру белогвардейцы были ликвидированы в районе Ни- 
китских ворот (Пече, 147). 

Результатом боев явилось большое количество пленных бе- 
яогвардцейцев. 

15 (2) 

В связи с переговорами при Викжеле и внутрипартийными раз- 
ногласиями ЦК РСДРП (б) принял предложенную Лениным рево- 
люцию. Основные положения резолюции сводятся к следующему: 
1) уступки ультиматумам и угрозам меньшинства советов равно- 
сильны полному отречению не только от советской власти, но и 
от демократизма, ибо такие уступки равносильны подчинению 
анархии и повторению ультиматумов со стороны любого мень- 
шинства; 2) не исключая никого со II съезда советов, ЦК и сейчас 
вполне готов вернуть ушедших и признать коалицию этих ушед- 
ших в пределах советов, что, следовательно абсолютно ложны 
речи, будто большевики ни с кем не хотят разделить власти, 
3) абсолютно ложны утверждения, будто большевистское прави- 
тельство против коалиции с крестьянами; 4) вопреки всем труд- 
ностям, победа социализма и в России и в Европе ооеспечиваеі - 
ся только неуклоннейшим продолжением политики теперешнего 
правительства. ЦК выражает полную уверенность в победе этой 
социалистической революции и приглашает всех скептиков и ко- 
леблющихся бросить все свои колебания и поддержать всей ду- 
шой и беззаветной энергией деятельность этого правительства. 
Ногин Рыков, Каменев, Зиновьев и Милютин голосовали против 
резолюции (Протоколы ЦК, 161—162; Записки Института Лени- 
на, II, 30—31; Соч., XXII, 36—37; Хрон., VI, 57). 

Петроградский военно-революционный комитет послал на 
помощь в Москву особый отряд, состоящий из всех родов оружия, 
под командой К. -С. Еремеева, Ф. іФ. Раскольникова и . др. 
(«С.-Д.» № 203). 
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Городская дума оставлена белыми в 3 часа утра. «Комитет 
общественной безопасности» и его штаб укрылись в Кремле. 
(«Очерки», 303). 

В 7 час. утра военно-революционным комитетом получено 
письмо от «комитета общественной, безопасности» с просьбой 
указать конкретные условия, на каких «военно-революционный 
комитет считает возможным немедленно прекратить военные дей- 
ствия» («Очерки», 306 — 307). 

Заседание Московского военно-революционного комитета. 
Принята резолюция -по поводу условий «заключения мира» на 
основе следующих положений: «вся власть советам», «разоруже- 
ние юнкеров и белой гвардии» («Кр. арх.», 1927, 4 (23), 86—88). 

Военно-революционный комитет в ответном письме «комите- 
ту общественной безопасности» указал следующие условия: лик- 
видация «комитета общественной безопасности», разоружение 
юнкеров и белой гвардии, сосредоточение власти в руках воен- 
но-революционного комитета («Очерки», 307). 

Военные действия были приостановлены до 1 ОѴг, час., по 
поводу чего военно-революционный комитет разослал специаль- 
ный приказ («Очерки», 307). 

После трехчасового обстрела взята гостиница «Метрополь» 
(«Очерки», 303). 

В 1 час 25 мин. дня революционные войска заняли здание 
городской думы, Исторический музей и через Иверские ворота 
вошли на Красную площадь («Очерки», 303; «История пролета- 
риата», 1933, 3 (15), 41). 

В 5 час. дня подписан «мирный» договор между военно-ре- 
волюционным комитетом и «комитетом общественной безопас- 
ности». По этому договору «комитет общественной безопасности» 
ликвидируется, белая гвардия возвращает оружие и расформиро- 
вывается («П. Р.», 1923, 9 (21); «Очерки», 309). 

Отряд Замоскворецкого революционного комитета занял по- 
мещение Московского военного округа («Кр. Замоскворечье», 
104—105). 

Вечернее заседание Московского военно-революционного 
комитета. Постановлено «ввести войска в Кремль и другие важ- 
ные стратегические пункты»; решено послать делегата в Петро- 
град для установления связи («Кр. арх.» 1927, 4 (23), 88 — 91)._ 

В 9 час. вечера издан приказ военно-революционного коми- 
тета, извещающий гарнизон и население Москвы о победе рево- 
люционных войск («С. -Д.» № 199; «Из®. МВРК» № 1; -Пече, 152). 
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16 (3) 

В. И. Ленин составил текст ультиматума большинства ЦК 
.меньшинству, в котором резко критиковалась политика соглаша- 
тельства и бесконечных колебаний меньшинства. Под заявлением 
подписалось большинство ЦК (Протоколы ЦК, 162—164;' «П. Р.», 
1922, 7; Записки Института Ленина, 11; «Известия ВЦИК» 1927, 
256; Соч., XXII, 38—39). ‘ 

Заседание Московского военно-революционного комитета. 
Постановлено «обсудить и выработать проект приказа' к войскам 
о реорганизации армии и расформировании юнкерских училищ» 
(«Кр. арх.», 1927, 4 (23), 91—92). 

Навстречу двигающимся с фронта на Москву 15 эшелонам 
казаков, драгун и артиллерии военно-революционным комитетом 
отправлена делегация. Отдан приказ разобрать железнодорож- 
ный путь («Изв. МВРК» № 1). 

Вышел № 1 «Известий Московского военно-революционного 
комитета». 

Дружина Красной гвардии при исполкоме латышской секции 
большевиков вынесла резолюцию, требующую предания суду 
арестованных юнкеров («С.-Д.» № 200). 

Общее собрание рабочих и служащих Московского почтамта 
и почтовых отделений большинством 682 против 641 при 18 воз- 
державшихся признало власть военно-революционного комитета 
(«С.-Д.» № 200). 

Прекратили забастовку служащие Московского телеграфа 
(Хрон., VI, 69). 

По предписанию военно-революционного комитета из пере- 
сыльной тюрьмы освобождено 136 солдат и крестьян, арестован- 
ных при Временном правительстве («С.-Д.» № 200). 

Вечернее заседание Московского военно-революционного 
комитета. Принято постановление о прекращении забастовки. 
Постановлено: «избрать орган из пяти лиц, которому поручить 
временное ведение дел городского самоуправления и хозяйства» 
(«Кр. арх.», 1927, 4 (23), 92—98). 

Военно-революционным комитетом и^дан приказ об откры- 
тии лавок, трактиров, молочных и чайных («С.-Д.» № 200). 

Генеральны|ш<онсулы Соединенных штатов и Швеции яви- 
лись в военноЭрІволюционный комитет для выяснения вопроса 
об ограждении личности и охране имущества иностранцев 
(«Изв. МВРК» № 4). 
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17 (4) 

В ответ на обращение большинства ЦК члены ЦК Каменев, 
Зиновьев, Ногин, Рыков и Милютин подали заявление о своем- 
выходе из ЦК ввиду несогласия с его политикой в вопросе о кон- 
струировании правительства (Протоколы ЦК, 167). 

После заявления о выходе пяти членов из ЦК последний, 
■принял постановление, обращенное к Каменеву, Зиновьеву, Ряза- 
нову и Ларину, в котором предлагалось дать обязательство под- 
чиняться решениям ЦК и во всех выступлениях проводить его 
политику или же отстраниться от всякой публичной партийной 
деятельности и покинуть все ответственные посты впредь до 
партийного съезда (Протоколы ЦК, 170. Точная дата не установ- 
лена: постановление было принято между 17 (4) и 19- (6) ноября). 

Опубликован манифест военно-революционного комитета 
о победе над контрреволюцией («С.-Д.» № 200). 

Военно-революционный комитет и Московский совет про- і 
фессиональных союзов в опубликованном приказе ко всем рабо- 
чим, работницам и служащим установили порядок начала работ 
рабочих фабрик и заводов («Изв. МВРК» № 2; «С.-Д.» № 200; 
«Очерки», 311). 

Издан приказ военно-революционного комитета о смещении 
полк. Рябцева с должности командующего войсками Московского 
военного округа и о назначении комиссара с правами командую- 
щего округом Муралова («Изв. М)ВіРК» № 2). 

Военно-революционный комитет назначил городских комис- 
саров, которым поручено восстановление занятий в органах го- 
родского управления. Комиссарами назначены: Подбельский - — - 
почт и телеграфов; Пупко — телефона; Шлихтер — продоволь- 
ствия, Малиновская - — театров; Рогов — гражданской части 
(«П. Р.», 1923, 8 (20), 82; «Изв. МВРК» № 2). 

Заседание Московского военно-революционного комитета. 
Постановлено созвать гарнизонное собрание 18 (5) ноября. Об- 
суждался вопрос об издании буржуазных газет. Постановлено: не 
высказываясь за открытие буржуазных газет, отменить военную 
цензуру; вопрос о рабочих, работающих в буржуазных газетах, 
разрешить на общем собрании профсоюзов («Кр. арх.», 1927, 

4 (23), 98—102). 

■Собрание рабочих ‘военно-промышленного завода «Товарище- 
щества на паях». Принята резолюция протеста против контррево- 
люционной деятельности меньшевиков и эсеров («С.-Д.» № 201). 

Общее собрание служащих 10-й экспедиции Московского 
почтамта. Постановлено «выразить полное доверие военно-рево- 
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люционному комитету и вновь избранному Совету народных ко- 
миссаров» («С-Д.» № 206). 

(б) 

В. И. Ленин оораіился с воззванием «К населению» о победе 
Октябрьской революции и о задачах борьбы на местах ('«Изве- 
стия» №219; «Правда» № 182; «Газета вр. раб.-кр. нрав.» № 6- 
С оч., XX II, 54 — 56). 

Заседание Московского областного бюро большевиков со- 
вместо с МК и Московским окружным комитетом. Обсуждался 
вопрос о конструкции власти в связи с расколом в ЦК и ОНК.. 
Оонаружились две точки зрения: составить министерство из от- 
них большевиков и из большевиков и социалистов-интернацио- 
иалистов., Принята резолюция, требующая составления^ министер- 
ства из советских партий с обеспечением большинства больше- 
виков. В состав ВЦИК не должны быть включены представители 
г ородских самоуправлений, Викжеля и союза, почтово-телеграф- 
ных служащих и профсоюзов. Аналогичным должен быть состав 
местной власти. Для поддержания левой части ЦК и информации 
п решении Московского областного бюро в Петроград послан 
Сг.ѵков. Постановлено рекомендовать военно-революционному 
комитету послать ряд эмиссаров в провинцию' («П Р» 1999 іо 
475 — 476). ' ’ ’ ’ 

Утреннее заседание Московского военно-революционного 
комитета. Приняты постановления снять проволочные загражде- 
ния, засыпать окопы, разрешить ходьбу на улицах с ружьями 
только красногвардейцам и солдатам 1 («Кр. арх.» 1927 г 4 7231 
102 — '106). у ’■ 

На дневном заседании военно-революционного комитета за- 
слушан доклад о положении дел в Петрограде («Кр арх» 1927 г 
4 (23), 107—114). 

Командующий войсками издал приказ о перевыборе ротных, 
батальонных, полковых и других командиров ввиду того, что 
большинство командиров оказалось на стороне белой гвардии. 
Временно закрыты Александровское и Алексеевское военные учи- 
лища («Изв. МВРК» № 3). 

В о е н но - р ев о л юц и онш >гм комитетом назначены комиссары 
банка, казначейства, городского хозяйства и самоуправления, 
иностранных дел, складочной таможни и продовольствия воин- 
ских частей («Изв. МВРК» № 4). 

Опубликовано постановление военно-революционного коми- 
тета о роспуске городской думы. Для заведывания делами город- 
ского хозяйства учрежден совет комиссаров («Изв МВРК» № 3‘ 
«С.-Д.» № 201). ' ’ 
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Фракция большевиков Московского военно-революционного 
комитета приняла постановление о конструкции центральной и 
местной власти, построенной «на основе определенной програм- 
мы с преобладанием большинства большевиков» («іКр. арх.», 4(23), 
119). 

Большевистской фракцией исполкома принято следующее по- 
становление о конструкции местной власти. Образуется советский 
орган для города, который составляется из советских фракций 
на основе определенной платформы. Для связи в орган входят с 
правом решающего голоса представители губернского совета 
крестьянских депутатов в равном числе («Очерки», 314; Влади- 
мирский, 70). 

Заседание совета профсоюзов. Обсуждались вопросы: 1) ре- 
организация Московского совета профсоюзов, 2) о минимуме за- 
работной платы, 3) о свободе стачек, печати, слова. По' вопросу 
о стачках постановлено: «Пока у власти стоит правительство про- 
летариата и беднейших слоев народа, политические стачки явля- 
ются саботажем, против которого следует бороться самым реши- 
тельным образом». 

В 11 час. утра состоялось собрание представителей район- 
ных штабов Красной гвардии совместно с представителями сове- 
та рабочих депутатов по вопросу реорганизации Красной гвардии 
(«С.-Д.» № 201). 

Приказ по Красной гвардии о приеме в Красную гвардию и 
о выдаче оружия («С.-Д.» № 202). 

Общее собрание представителей полковых, ротных и бри- 
гадных комитетов. Порядок дня: доклад о деятельности военно- 
революционного комитета и «совета десяти». Собрание подтвер- 
дило постановление об упразднении совета солдатских депута- 
тов и назначило начать перевыборы его с 19 (6) ноября («С.-Д.» 
№ 201; Владимирский, 69). 

В военно-революционный комитет явились делегаты 7-й кон- 
ной сотни и 8-го гренадерского полка, которые заявили от име- 
ни своих частей, что «они готовы всеми средствами защищать 
добытую народом свободу» и что «осуществление стремлений 
народа» возможно лишь в том случае, «если власть будет нахо- 
диться в руках органов рабочих, солдат и крестьян» («С.-Д.» 
№ 202). 

Вечернее заседание Московского военно-революционного ко- 
митета. Обсуждались предложения Московского областного бюро 
и МіК большевиков об организации власти. Решено окончательно 
обсудить вопрос на следующий день после выяснения результа- 
тов межпартийного совещания'(«Кр. арх.», 1927 г. 4 (23), 114 — 116). 
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Частное межпартийное совещание большевиков, социал- 
демократов объединение® и левых социалистов-революционеров 
обсуждало вопрос о конструкции власти. Постановлено 19 (6) 
ноября в 3 часа дня созвать межпартийное совещание для об- 
суждения вопроса об организации власти. От большевиков в со- 
вещании участвовал Владимирский («Кр. арх.», 4 (23), 119 — 121). 

Ночное заседание Московского военно-революционного ко- 
митета. Постановлено делегировать на межпартийное совещание 
для переговоров о конструировании власти т. Ломова или т. Смир- 
нова. Обсуждались вопросы о посылке военной экспедиции в 
Калугу против захвативших там власть офицеров и ударных 
батальонов, о порядке возобновления работы банков и посылке 
эмиссаров по области. Решено в случае неподчинения городской 
думы приказу о роспуске разогнать ее вооруженной силой («ІКр. 
арх.», 1927 г. 4 (23), 116—116; «П. Р.» № 14 (106), 156). 

19 (6) 

В «Правде» (вечерний выпуск) опубликовано воззвание ЦК 
РСДРП(б) «Ко всем; членам партии и ко всем трудящимся классам 
России» по поводу отказа левых эсеров войти в правительство. 
В воззвании дается также оценка выхода из ЦК и СНК Зиновь- 
ева, Каменева, Рыкова, Шляпникова и др. Воззвание расценивает 
их уход из ЦК как дезертирство и штрейкбрехерство. Воззвание 
написано В. И. Лениным (Протоколы ЦК, 171; Соч., XXII, 58 — 61; 
«Правда» № 162). 

Четвертая Московская окружная конференция большевиков. 
Заслушаны доклад о работе военно-революционного комитета в 
Москве в дни восстания и доклады с мест. Конференция приняла 
резолюцию, приветствующую Совет народных комиссаров и «его 
истинно революционную политику» («іС.-Д.» № 214; «Очерки», 
372, 376). 

Утреннее заседание Московского военно-революционного ко- 
митета. Назначены новые выборы в городскую думу, поручено 
выработать проект декрета о печати, принято’ постановление об 
отмене военного положения («Кр. арх.», 4 (23), 123 — 126). 

В военно-революционный комитет прибыла делегация Бал- 
тийского флота, заявившая, что решено организовать ударный 
отряд, чтобы отразить нападение калединцев и не допустить от- 
рыва каменноугольного района юга России от центра («іС.-Д.» 
№ 203). 

В приказе по войскам Лефортово-благушинского района опу- 
бликован список погибших в боях за Октябрь в Лефортовском 
районе («С.-Д.» № 204). 
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Второе межпартийное совещание в Москве. Оглашены декла- 
рации объединенцев и эсеров, пытавшихся защитить контррево- 
люционную городскую думу и буржуазную печать и выражавших 
протест против действий военно-революционного комитета. Со- 
вещание не пришло ни к каким результатам («)Кр. арх.», 4 (23), 
122 — 123; Владимирский, 70; «Очерки», 315). 

Заседание распущенной военно-революционным комитетом 
городской думы в помещении университета Шанявского. Дума 
решила не подчиняться постановлению военно-революционного 
комитета о роспуске. Думой принята предложенная? эсерами резо- 
люция, призывающая «все силы демократии не признавать 
власти захватчиков и взять судыбы страны в свои руки» («Р. В.» 
№ 245). 

Вечернее заседание Московского военно-революционного ко- 
митета. Принят декрет о печати, по которому с 21 (8) ноября в 
Москве могут выходить все органы печати без различия направ- 
влений. Никакие воззвания против советской власти не будут 
допущены. М. Н. Покровский доложил о заявлении шведского 
консула и консула Соединенных штатов о признании новой 
власти («Кр. арх.», 4 (23), Г26 — 430; «С.-Д.» № 203). 

19—20 (6—7) 

Заседание совета районных дум. Избрано бюро совета 
(«Л. Р.» № в (20), 83—84). 


20 (7) 

Рязанов, Каменев, Ларин, В. Милютин и Н. Дербышев подали 
заявление в ЦК, в котором они протестуют против постановления 
ЦК (Протоколы ЦК, 175; «Правда» № 183). 

Похороны (большевика-красногвардейца, члена городского 
районного комитета союза рабочей молодежи «III Интернационал» 
Николая Ходякова, павшего в боях за Октябрь («С-Д.» № 202). 

Общее собрание Московского железнодорожного узла по- 
становило 1 предложить івсем рабочим и служащим произвести 
перевыборы районныіх советов і(«іС.-Д.» № 207). 

Общее собрание рабочих Московского завода товарищества 
«Проводник» признало необходимым: 1) «ввести для всех тру- 
довую повинность; 2) ввести Красную 'гвардию и содержать ее на 
государственный счет и 3) немедленная борьба за мир и за со- 
циализм» («Из- ист. моек. раб. Кр. гв.», 182). 
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держку советской власти («Истории пролетариата», 9, ш „ ,"ед 
Пресней ский^ш^^рабоч^^солмтсіок^ле* " * Ц Р° В0ДН ™» « 

ЗОЛЮЦИИ о признании власти Совета наооя^Г”"" ІфИНМИ ре ’ 

д™ птгжзд^г та 

" РОФСОЮЗОВ шн чле “ ов К Р-» 

Делегатским собранием союза деревообделочников ппинятя 
Ло 3 206) ЦИЯ ° ЛИКВИДа ' ции экономической забастовки ,(<С.-Д.» 

По приказу военно-революционного комитета закпытя гЬпч 
йк.^ И За " ре “‘““ частные биржевые со&ТД^ 

21 ( 8 ) 

ппрпг йние РСДРП ’ на котором постановлено отстранить 
.178^1 Р 79) ДаТеЛЬСГВ0,ВаНИЯ В ит Т ‘ Каменева » (Протоколы ЦК, 

Заседание узкого состава Московского областного бюоо 

ластаТгГбюпо Г 6 ™® 11 П0ряД0к дня пленума Московского об- 
ласгного оюро. Соорание выразило свой протест против членов 

ЦК, вышедших из его состава («П. Р.», 1922, 10, 477) 

Заседание Московского военно-революционного комитета 

арТГ4 а (2зПзГі32) Ыб ° РаХ В УчреДИТельное ^Рание («Кр 

^ Военн °-Р еволю Дианный комитет утвердил постановление ра- 
бочих и служащих фабрики Ганзен о секвестре фабрики вслед- 

чиГ<<<.Г-Д е >> а № Я 209) ВЛадеЛЬЦа Удовлетворить требования рабо- 

Собранне рабочих завода Эриксон в ответ на локаут вла- 
дельца завода постановило расчета не брать и просить револю- 

" ередвть завод под шнг р° ль 

Главный комитет земского союза объявил о непризнании им 
советской власти («Р. 6.» № 246). 




ЯШЯКР 7 





в 
№ 


пи 


1917 год в Москве 


Ж 


22 (9) 

Состоялись 'Переговоры по прямому проводу с 2 до 4Ѵг, час, 
утра со Ставкой (главнокомандующим Духониным'). В. И. Лени- 
ным было отдано распоряжение о немедленном начале мирных, 
переговоров. Приказ о смещении Духонина с должности и о на- 
значении главнокомандующим Н. В. Крыленко (Соч., XXII, 69 71; 

«Известия» № 221; «Правда» № 185). 

Экстренное азседание Московского комитета. Обсуждался 
вопрос о довыборах военно-революционного комитета. Кандида- 
тами намечены тт. Скворцов, Розенгольц, Ломов, Покровский, 
Яковлева, Усиевич и др. 

Общее собрание большевиков Бутырского района. Обсуж- 
дался вопрос о конструкции власти. Решено послать приветствен- 
ную телеграмму В. И. Ленину, в которой выражается уверен- 
ность, «что стойкость т. Ленина, его преданность делу междуна- 
подного социализма... облегчит выполнение труднейших задач, 
выпавших на нашу партию, в доведении российской революции 
до конца и в деле создания III Интернационала» («С.-Д.» № 207). 

Первое после пролетарской революции объединенное заседа- 
ние советов рабочих и солдатских депутатов под председатель- 
ством В. П. Ногина. Заслушаны информация о ходе пролетарской 
революции и заявления меньшевиков, не считавших возможным 
«принять участие в органах правления», и объединенных интер- 
националистов (Волгин), заявивших, что «восстание в данный 
момент является вредным и гибельным: для революции». Принято 
предложение большевиков об организации временного прези- 
диума советов рабочих и солдатских депутатов. Решено, чтобы 
военно-революционный комитет продолжал функционировать как 
орган борьбы с контрреволюцией. Во временный президиум во- 
шли большевики (А. П. Розенгольц, М. Н. Покровский, Н. И. Бу- 
харин, Г. И. Ломов, В. М. Смирнов, Г. А. Усиевич и др.), левые 
эсеры’ (Саіблин, Магеровекий, Черепанов) и объединенец Г альпе- 
рин («С.-Д.» № 206; «Изв. М. С.» № 203; «Л. Р.», 1922, 6, 178). 

22 — 23 < 9 — 10 ). 

Расширенный пленум Московского областного бюро ооль- 
шевиков наметил следующие ближайшие задачи партии: «Про- 
должение военных действий организованных революционных 
сил до полной победы над вооруженными силами буржуазии»... 
«Полное проведение на местах перехода всей власти в руки сове- 
тов»... «Решительные меры революционной диктатуры против 
буржуазии»... «Продолжение издания декретов, закрепляющих 
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ѵиѵ б ^п Щее Вр6МЯ завоевани « революции»... «Привлечение широ- 
ких народных масс к содействию новой власти»... «Роспуск всех 
. ротиводеиствующих перевороту организаций...» и некоторые 
другие («С-Д.» № 206; Хрон., VI, 118—119). оторые 

23 (10) 

Заседание Московского военно-революционного комитета. 
Принято постановление о создании органа по борьбе с конто - 
революцией. Постановлено переименовать «Известия военно- 
революционного комитета» в «Известия совета рабочих и сол- 
датских депутатов» («іКр. арх.», 1927, 4 (23), 132 136). 

Похороны- жертв Октябрьской революции. На -Красной пло- 
206) И ^ КреМЛеВСКОЙ стены погребено 238 человек («-С.-Д.» №204, 


24 (11) 

Заседание исполкома Московского совета рабочих депутатов. 
Принято постановление о слиянии совета рабочих с советом сол- 
датских депутатов («С.-Д.» № 206; «Изв. М. С.» № 203). 

Состоялось первое заседание переизбранного совета солдат- 
ских депутатов. В совет вошло 202 большевика, -8 сочувствующих 
•обльшевикам, 12 левых эсеров, 6 меныиевиков-интернационали- 
стов, 1 социал-демократ объединенец, 1 анархист, 66 беспартий- 
ных. Постановлено ооъединить советы рабочих и солдатских де- 
путатов («Изв. М. С.» № 203). 

Заседание пленума Московского областного исполнительного 
комиіета советов раіоочих, солдатских и крестьянских депута- 
- тов. По- поводу заявления о -выходе части крестьянской секции и 
фракции эсеров из исполнительного комитета принята резолю- 
ция, клеймящая тактику правых эсеров, «которые в Москве вы- 
ступали против октяорьского восстания вместе с юнкерами и 
офицерами -против рабочих и солдат». «Эта часть правых эсе- 
ров, читаем в резолюции, — предала революцию, давшую кре- 
стьянам землю», и совершенно очевидно, что «вышедшие члены 
областного комитета выбраны крестьянами лишь постольку, по- 
скольку они обманывали крестьян и затемняли их сознание» 

(«С.-Д.» № 206; «Изв. М. С.» № 203). 

• ’ \" 

Временным комиссаром труда Московской области военно- 
революционным комитетом назначен В. П. Ногин («.Изв М С » 
№ 203). 

По приказу военно-революционного комитета управляющий 
Московской конторой Госбанка Попов выдал совету районных 
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Лѵм , на нужды городского самоуправления 5 млн. руб. Дирекции; 
банк" заявила протест и сложила с себя ответственность за эту 
операцию («Изв. М. С.» № 203). 

Состоялась Московская общегородская конференция ИСДРО(б) .. 
Конференция обсудила: 1) доклад М. Н. Покровского о дел 
тельности Московского совета рабочих и солдатских депут 
К о выходе пяти членов из состава ЦК, 3) утверждение списка, 
кандидатов в состав городской думы, 4) текущие дела. Подавая- 
юпіее большинство выступавших товарищей резко осуждал о 
■ дезорганизаторский поступок пятерки. Конференция подавля о- 
пшм большинством голосов приняла следующую резолюцию. 
«Московская конференция РСДРП(б), обсудив вопрос о выходе- 
ГГеГГс'ЦаваѴ и Совета народных комиссаров счи- 
тает этот выход недопустимым дезорганизаторским шагом, за- 
служивающ* осуждения всего рабочего класса. (Протоколы. 

Архив МК). 

Газета «Социал-демократ» приступила к опубликованию сек- 
ретны Дипломатических документов по внешней политике па- 
ризма («С.-Д.» № 206). _ 

В № 206 газеты «Социал-демократ» опубликован список. Ѵо- 
(большевиков) кандидатов на выборах в Учредительное собра- 
ние по Московской губернии. 

Распущены революционные комитеты, в районах. На место* 
скин, - Московского областного исполнительного комитета: 

с„веГ^^~^— в &^о; 

стной работы с большевиками («Изв. М. С.» N. М)4). 

Перевыборы ^“ом^^^х^ера ^ньшевика- 
-«=6^ лев- асероп 

И максималистов (Хрон., VI, 134). 

Совместное заседание Пресненского районного совета раоо- 

«кровью закрепивший свою олестящую победу н Д 
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буржуазией и открывшей полосу непосредственной борьбы за 
свержение господства международной буржуазии» і(«С-Д.» 
.№ 207). 

На заседании экономического отдела совета рабочих депу- 
татов принята по докладу о регулировании промышленности ре- 
золюция о фактической передаче всего административно-произ- 
водственного аппарата в руки фабзавкомов («іИзв. М. С.» № 205). 

26 (13) 

Заседание военно-революционного комитета. Принято поста- 
новление, предлагавшее , предпринимателям произвести выплату 
рабочим заработной платы за дни забастовки во время револю- 
ции («іКр. арх.», 1927, 4 (23), 140 — 144). 

Второе заседание военно-революционного комитета. Принято 
-постановление об увольнении участников саботажа («Кр. арх.», 
1927, 4 (23), 144—148). 

Приказ центрального штаба Красной гвардии об аресте лиц, 
пытавшихся разоружить красногвардейцев («Из ист. моек. раб. 
Кр. гв.», 131). 

На заседании исполнительного комитета Московского совета 
рабочих депутатов принята резолюция о слиянии советов рабо- 
чих и солдатских депутатов («Ивв. М. С.» № 205). 

27 (14) 

Опубликовано обращение Совнаркома к правительствам и на- 
родам союзных с Россией стран. Сообщая о согласии немцев на- 
чать мирные переговоры, Совнарком приглашает союзные пра- 
вительства также вступить в мирные переговоры и этим избавить 
народы от зимней кампании і( «Правда» № 190). 

Похороны члена союза рабочей молодежи «III Интернаци- 
онал» и агитатора Замоскворецкого района большевиков Люсик 
Лисиновой (Лисинян), убитой на Остоженке юнкерами («С.-Д.» 
.№ 209). 

Пленум совета рабочих и солдатских депутатов, на котором 
утверждено слияние обоих советов и избран президиум совета, 
в который вошло 11 большевиков с председателем совета 
М. Н. Покровским во главе, 3 левых эсера и 1 социал-демократ 
объединенец. В исполнительный комитет избрано 100 большеви- 
ков, 9 левых эсеров, 12 меньшевиков, 3 объединенца-интернацио- 
налиста («С.-Д.» № 209; «Изв. М. С.» № 206; «Очерки», 315; Вла- 
димирский, 70). 
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На 'Собраниях почтово-телеграфных служащих Москвы 
(600 человек) принята резолюция о поддержке рабоче-крестьян- 
ского правительства. Выбран особый комитет содействия новой 
власти («С-Д.» № 209). 

28 (15) 

На заседании Московского совета профсоюзов В. П. Ногин 
утвержден комиссаром труда Московской области; принят ряд 
решений о реорганизации совета профсоюзов («іИзв. М. С.» 
№ 208). 

Первое заседание вновь избранного исполнительного коми- 
тета солдатской секции совета рабочих и солдатских депутатов 
обсуждало организационные вопросы. Избран президиум («С-Д.» 
№ 211 ). 

Совет районных дум постановил созвать собрание родителей 
по поводу забастовки учителей начальных школ, обратиться в 
Совнарком с предложением конфисковать монастырские земли, 
предоставить районным думам право конфискации квартир 
(«Изв. М. С.» № 208). 

Заседание распущенной приказом военно-революционного 
комитета городской думы. Принята резолюция протеста против 
действий Совнаркома, ареста Временного правительства, ведения 
переговоров о мире. Постановлено обратиться к населению с 
призывом противодействовать «большевистскому правительству» 
(«Изв. М. С.» № 222; «Р. В.» № 257). 

29 (16) 

Открылась IV Московская окружная конференция большеви- 
ков. На повестке: доклады с мест, текущий момент и организация 
власти, организационные вопросы («С-Д.» № 215). 

Заседание исполнительного комитета совета рабочих и сол- 
датских депутатов с участием представителей районных дум и 
районных военно-революционных комитетов. Обсуждались сле- 
дующие вопросы: положение продовольственного дела в Москве, 
борьба со спекуляцией. Заслушаны доклады с фронта («С-Д.» 
№ 211; «Изв. М. С.» № 208). 

Собрание Красной гвардии Хамовнического района. Порядок 
дня: 1) доклад «Что такое Красная гвардия» и доклад штаба 
Красной гвардии Хамовнического района, 2) выборы в штаб и 
3) текущие дела (парад Красной гвардии и др.) і(«С-Д.» № 210). 

Совещание представителей Московско-курской, Нижегород- 
ской, Мурманской, Окружной железных дорог в своей резолю- 
ции осудило тактику Викжеля и заявило об организации «сво- 
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Ноябрь 


Годного союза железнодорожников -социалистов», стоящего за 
поддержку новой власти («Изв. М. С.» № 207). 

Делегатское собрание рабочих-текстилыциков Московского 
округа постановило настаивать на организации промышленных 
судов, устанавливающих заработную плату для каждого района 
и каждой отрасли труда. Местным органам союза предложено 
■приступить к проведению в жизнь рабочего контроля («(Изв. 
М. С.» № 209). 

Совнарком утвердил роспуск Московской городской думы 
(«Л. Р.», 1930, 11 (106), 158). 

■Социал-демократы объединенцы заявили о невозможности 
войти в президиум Московского совета, пока он не будет попол- 
нен представителями других «демократических» организаций 
(«Изв. М. С.» № 207). 

30 (17) 

Штаб Красной гвардии предложил начальникам районных 
штабов дать ,к 5 час. вечера 30 (17) ноября точные сведения по 
учету сил в каждом районе (численный состав, вооружения 
и т. д.) («С.-Д.» № 210). 

Состоялось общегородское делегатское собрание кожевни- 
ков, наметившее план ближайшей работы союза («Изв. М. С.» 
№ 210 ). 

Командующим Московским военным округом издан приказ 
о порядке выборов командного состава («Изв. М. С.» № 209). 




Декабрь 


1 <ів) 

В. И. Ленин написал письмо в редакцию «Правды» под за- 
главием «Союз рабочих с трудящимися и эксплоатируемыми кре- 
стьянами» (Соч., XXII, 89 — 91). 

На чрезвычайном съезде советов крестьянских депутатов в 
Петрограде выступил В. И. Ленин с разъяснением условий согла- 
шения большевиков с левыми эсерами (Соч., XXII, 87 — 88; «Даты 
жизни», 206). 

Намечены кандидаты для работы в областном исполнитель- 
ном' комитете советов (Хрон., VI, 169). 

Заседание исполнительного' комитета совета рабочих депу- 
татов. Постановлено создать орган по борьбе со спекуляцией 
(«Изв. М. С.» № 210). 

2 (19) 

В. И. Ленин написал «Проект декрета о праве отзыва», пре- 
доставляющего советам право отзыва и перевыборов делегатов 
из представительных учреждений, в том числе и Учредительного' 
собрания (Соч., ХХЫ, 92 — 95). 

Заседание Московского областного бюро большевиков. По- 
становлено созвать 20 — 22 (7 — 9) декабря областную партийную 
конференцию (Хрон., VI, 177). 

3 ( 20 ) 

Опубликовано «Обращение к трудящимся мусульманам Рос- 
сии и Востока», написанное И. В. Сталиным и утвержденное на 
заседании Совнаркома («Правда» № 196; «Известия» № 232). 

Заседание Московского, областного бюро большевиков. Об- 
суждалась и принята инструкция, касающаяся первоначальных 
мероприятий по организации власти советов на местах (военно- 
революционные меры, меры по овладению местными государст- ( 
венными учреждениями, меры против саботажа чиновников, меры 
против контрреволюционной печати, меры по налаживанию про- 
довольствия) («Л. Р.», 1922, 10, 477 — 481). 
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Заседание центрального штаба Красной гвардии совместно с 
районными штабами. Заслушаны доклады с мест, обсуждались 
вопросы караульной и патрульной службы, выдачи оружия, учета 
сил и оружия, инструкции («(Из ист. моек. раіб. -Кр. гв.», 120 — 123). 

4 (21) 

Состоялось под председательством Я. М. Свердлова заседа- 
ние ВЦ|ИК советов, на котором выступил В. И. Ленин с обосно- 
ванием декрета «О праве отзыва» (Соч., XXII, 96 — 97; Декреты. 
142 — 148; «Даты жизни», 207). 

Межрайонное совещание членов МК большевиков и предста- 
вителей районов. Порядок дня: обсуждение кандидатов в глас- 
ные Московской городской думы и текущие дела («С.-Д.» № 214). 

Общее собрание большевиков Городского района. Состоя- 
лись выборы районного комитета и кандидатов в члены Москов- 
ской городской думы («іС.-Д.» № 213). 

На общем собрании Красной гвардии произведены выборы 
штаба («С.-Д.» № 213). 

Делегатское собрание союза металлистов обсуждало вопросы 
о контроле над производством и о минимуме заработной платы 
(«С.-Д.» № 213). 

5 (22) 

В. И. Ленин выступил і(в 2 часа дня) на 1 Всероссийском 
съезде военного флота с речью по текущему моменту (Соч., XXII, 
98—102). 

Разослана в районы временная инструкция центрального 
штаба по обучению Красной гвардии («Из ист. моек. раб. Кр. 
гв.», 89 — 90). 

Совещание представителей 24 профсоюзов. Постановлено 
реорганизовать центральное бюро («Ивв. М. С.» № 213). 

6 (23) 

Заседание пленума Московского совета рабочих депутатов. 
Заслушан доклад о внешнем и внутреннем положении («Изв. 
М. С.» № 213). 

Общее собрание членов Пресненского совета рабочих и сол- 
датских депутатов. Перевыборы исполнительного комитета со- 
вета (избрано 27 большевиков, 3 меньшевика и 1 эсер). Принята 
резолюция о всемерной поддержке правительства народных ко- 
миссаров («С.-Д.» № 224). 
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Общегородская конференция фабзавкомов металлообраба- 
тывающей промышленности. Принят ряд мероприятий по прове- 
дению в жизнь положения о рабочем контроле («іИэв. М. С.» 

№ 213 ). 

’ I 

7 (24) 

С 2 час. дня вошло в силу подписанное в Брест-Литовеке 
соглашение о перемирии на всех фронтах до 1 7 (4) декабря.. Все 
ранее заключенные соглашения о перемирии утратили силу («Из- 
вестия» № 234). 

8 <25) 

Ленин пишет вводную часть к декрету об уничтожении со- 
словных учреждений («Даты жизни», 207). 

Доклад В. И. Ленина на заседании Совета народных комис- 
саров о приеме делегации от союза казачьих войск («Даты 
жизни», 207). 

В. И. Ленин .пишет заявление во фракциюболыцевиков II кре- 
стьянского съезда с требованием внести на съезд предложение 
пригласить представителей правительства на съезд и дал указания 
о поведении фракции большевиков в случае отклонения съез- 
дом этого приглашения («Даты жизни», 207, между 8 и 15 де- 
кабря). 

Общегородская Московская конференция большевиков. Ог- 
ромным большинством голосов конференция приняла резолюцию 
порицания по адресу вышедших из состава ЦК партии и из Сов- 
наркома 1 («С.-Д.» № 220; «П. Р.», 1930, 10 (105), 133). 

Вторая общегородская конференция Московского союза ра- 
бочей молодежи. Принята резолюция, требующая ожесточенной 
борьбы с контрреволюцией, «создания по первому слову техники г 
могучей Красной гвардии», «достижения мировой социалистиче- 
ской революции всеми возможными способами» («Наше рожде- 
ние», 189 — 190). 

• ‘ I 

9 (26) 

Ленин написал письмо в штаб Н. И. Подвойскому или 
В. П. Антонову (Овсеенко) о необходимости экстренной помощи 
Оренбургу против Дутова («Даты, жизни», 208). 

Совнаркомом принят декрет об открытии Учредительного 
собрания при наличии 400 депутатов, зарегистрировавшихся в 
комиссии М. С. Урицкого (Декреты, 204 205). 
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11 (28) 

Пленум Московского совета рабочих и солдатских депутатов 
обсуждал вопрос о рабочем контроле («іИэв. М. С.» № 217). 

Собрание фаібзаівкомов текстильной промышленности. При- 
нято постановление о проведении явочным порядком минимума 
заработной платы («Изв. М. С.» № 219). 

12 (29) 

Состоялось заседание ЦК РСДРіЩб), на котором: 1) санкци- 
онирован декрет Совнаркома об объявлении кадетов врагами на- 
рода; 2) обсуждалась линия поведения ЦК относительно Учреди- 
тельного собрания; 3) обсуждался вопрос о составе редакции 
«Правды» (утверждается состав редакции: Сталин, Бухарин, Со- 
кольников); 4) командированы для участия в предстоящих ар- 
мейских съездах: Орджоникидзе, Лашевич; 5) заслушано заявле- 
ние Каменева, Милютина, Рыкова, Ногина об их желании войти 
обратно в ЦК; принято предложение В. И. Ленина считать заяв- 
ление неудовлетворительным и обратно в ЦК их не принимать 
(Протоколы ЦК, 180 — 193). 

Собрание начальников районных штабов Красной гвардии 
назначило на 23 (10) декабря созыв общей городской конферен- 
ции Красной гвардии («іС.-Д.» № 224). 

Заседание центрального' штаба Красной гвардии при участии 
начальников районных штабов. Обсуждались вопросы о распре- 
делении работ в штабе, об оплате красногвардейцев, об общего- 
родской конференции, о пересмотре устава Красной гвардии, о 
составе районных штабов и др. («Из. ист. моек. раб. Кр. гв.», 
124 — 125; «Изв. М. С.» № 220). 

Заседание штаба Красной гвардии Благуше-лефортовского 
района. Обсуждались организационные вопросы («Из ист. моек, 
раб. Кр. гв.», 138 — 139). 

12—13 <29—30) 

Заседание центрального правления областного союза по об- 
работке стекла и фарфора. Решено немедленно ввести на пред- 
приятиях рабочий контроль при посредстве рабочих организа- 
ций («С.-Д.» № 224). 

13 (30) 

Заседание Московского областного бюро большевиков. При- 
нята резолюция об организации партячеек среди крестьянства и 
об усилении агитационной работы. Принята также резолюция о 
необходимости принятия решительных мер, вплоть до разгона 
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Учредительного собрания, в случае попытки его свести на-нет за- 
воевания революции («С.-Д.» № 228). 

Собрание рабочих типографии Коломиец приняло резолю- 
цию протеста против тактики саботажа («С.-Д.» № 224). 

Общее собрание рабочих типографии Сапрыкина единоглас- 
но постановило «требовать переизбрания правления союза печат- 
ников, которое своей тактикой раскалывает организацию печат- 
ников и не отстаивает интересы пролетариата» («С.-Д.» № 229). 

Делегатское собрание профессиональных союзов по обра- 
ботке благородных металлов постановило объединиться с сою- 
зом металлистов в один союз {«С.-Д.» № 229). 

14 (1) 

Под председательством Я. М. Свердлова состоялось заседа- 
ние БЦИК советов. На заседании с речью о создании Высшего 
совета народного хозяйства и об Учредительном собрании и 
арестах членов кадетской партии выступил В. И. Ленин («Изве- 
стия» № 243; «Новая жизнь» № 192; Соч., XXII, 108 — 112). 

Заседание Московского совета профессиональных союзов. 
Обсуждался вопрос о рабочем контроле («С.-Д.» № 229). 

15 (2) 

В Бресте между Россией и державами «четверного союза» 
заключено перемирие. Перемирие входит в силу 17 (4) декабря в 
2 часа дня и продолжается до 14 (1) января 1918 г. («Известия» 
№ 243). 

Пресненский районный комитет большевиков устроил «боль- 
шой социалистический митинг» на темы: «Наше отношение к 
Учредительному собранию», «Борыба за мир», «Значение рабо- 
чего контроля над производством» {«С.-Д.» № 223). 

Совещание фабрично-заводских комитетов Пресненского 
района призвало рабочих выступать на демонстрации только по 
призыву совета рабочих и солдатских депутатов. Демонстрацию 
16 (3) декабря, организуемую партиями, выступающими с ору- 
жием против рабочих, солдат и крестьян, совещание считает 
«контрреволюционным походом против революционной власти 
советов» («С.-Д.» № 229). 

16 (3) 

Делегатское собрание союза деревообделочников по докладу 
об экономической забастовке отвергло предложение фабрикантов 
о согласительной комиссии и приняло резолюцию, требующую 
немедленного создания третейского суда для окончательного 
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разрешения всех шорных вопросов («С.-Д» № 229). 

Контрреволюционная демонстрация, организованная меньше- 
виками и др.-'В защиту Учредительного собрания (Хрон., VI, 268). 

17 (4) 

Совнарком принял текст «ультиматума», составленного 
Б. И. Лениным и отправленного украинской Центральной раде 
в связи с ее позицией по отношению к контрреволюционным ка- 
-лединским войскам. Украинская рада поддерживала контррево- 
люционное движение Каледина («Известия» № 224). 

Заседание центрального штаба Красной гвардии. Принят 
новый устав Красной гвардии и постановлено устроить парад 
красногвардейцев совместно с солдатами («Из ист. моек. раб. 
Кр. гв.», 126). 

18 (5) 

Заседание Московского областного бюро большевиков. При- 
нята резолюция, в которой сказано, что «Учредительное собра- 
ние в условиях диктатуры пролетариата не нужно и вредно» 
(Хрон., VI, 285). 

Общее собрание штаба Красной гвардии Благуше-лефортов- 
ского района. Избрана делегация на общегородскую конферен- 
цию Красной гвардии («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 139 — 140). 

Заседание совета рабочих и солдатских депутатов. Обсу- 
ждался вопрос об отношении к Учредительному собранию. При- 
нята резолюция, предложенная большевиками («Изв. М. С » 
№ 223). 

Собрание родителей учащихся Басманно-лефортовского рай- 
она вынесло резолюцию протеста против забастовки учителей 
'{«С.-Д» № 229). 

19 ( 6 ) 

Совет народных комиссаров опубликовал сообщение о сроке 
■открытия Учредительного собрания («Известия» № 224). 

Заводские комитеты Пресненского района вынесли резолю- 
цию протеста против саботажа учителей («С.-Д.» № 229). 

Общее собрание солдат отдельной тракторной роты приняло 
резолюцию, считающую правомочным Учредительное собрание 
только в том случае, «если из него будут изъяты» кадеты, обо- 
ронцы и другие «враги народа и революции» («С.-Д.» № 238). 
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20 (7) 

Лениным написана записка Ф. Э. Дзержинскому в связи с 
предстоящим докладом последнего в Совнаркоме 20 (7) декабря 
о мерах борьбъг с саботажниками и контрреволюционерами (За- 
писки Института Ленина, II, 38 — 39). 

Открытие III Московской областной конференции большеви- 
ков. Заслушан доклад областного бюро. Выступал А. И. Рыков 
по поводу выхода соглашательски настроенной части большеви- 
ков из Совета народных комиссаров. В' речи Рыкова ярко выра- 
жена капитулянтская установка по вопросу о возможности 
победы у нас социалистической революции. «В России, — говорил 
Рыков, — необходимо удержать революцию до возникновения в 
Западной Европе, раз силы пролетариата недостаточны для орга- 
низации социалистического строя» («С.-Д.» № 228; «П. Р.», 1930, 
10 (105), 97—106). 

Общее собрание Замоскворецкого совета рабочих и солдат- 
ских депутатов приняло резолюцию, выражающую «активную 
поддержку Совету народных комиссаров в его борьбе за всеоб- 
щий мир и счастье народа». Совет «призывает рабочих и солдат 
к величайшей организованности и дисциплине и убеждает бди- 
тельно стоять на страже всех завоеваний революции» («С.-Д.» 
№ 229). 

Собрание представителей фабрично-заводских комитетов 
текстильной промышленности избрало представителей союза в 
«Центроткань». Была оглашена инструкция фабричным комите- 
там («С.-Д.» № 229). 

21 ( 8 ) 

Второй день III Московской областной конференции больше- 
виков. Заслушаны доклады с мест и доклад по текущему моменту 
(«С.-Д.» № 223; «П. Р.», 1930, 10 (105), 107—132; 11 (106), 1 15 — 
124). 

Опубликовано постановление совета рабочих и солдатских 
депутатов об объявлении Москвы на военном положении ввиду 
усиления «деятельности» контрреволюционных организаций 
(«Изв. М. С.» № 225). 

Съезд делегатов Московского военного округа. Обсуждался 
вопрос о демобилизации армии («Изв. М. С.» № 281). 

Забастовали все амбулатории городских больниц («С.-Д.» 
№ 229). 

Забастовка (саботаж) врачей («С.-Д.» № 229). 
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22 ( 9 ) 


Совнаркомом издано обращение «іКо всем товарищам рабо- 
чим России о прекращении изготовления предметов военного 
снаряжения и о переходе промышленности к производству пред- 
метов мирного обихода» («Собр. узак.» № 8). 

Третий день III Московской областной конференции больше- 
виков. Заслушан доклад об организации народного хозяйства. 
Выступал В. П. Ногин с оппортунистической речью о причинах 
его выхода из ЦК партии и из Совнаркома («П. Р.», 1930, 1 1 
(106), 124—147). 

Собрание рабочих штабов Красной гвардии. Избрана комис- 
сия по организации отряда Красной гвардии для посылки на 
борьбу с Калединым («Из ист. моек. раб. Кр. гв.», 133). 

Опубликована резолюция съезда рабочих службы тяги Се- 
верной железной дороги, протестующая против занятой Викже- 
лем и Центральным комитетом дорог соглашательской позиции 
и требующая создания полного контакта работы с народными 
комиссарами («С.-Д.» № 229). 

Собрание районных исполнительных комитетов. Обсуждал- 
ся вопрос о рабочем контроле. Принята резолюция, считающая 
«Учредительное собрание отжившей формой народовластия» 
(«Изв. М. С.» № 221). 

Заседание Московского комитета. Тов. Сольц сообщает о тя- 
желом положении редакции «Социал-демократа»; из редакторов 
остался он один, остальные заняты в «Известиях». В редакцию 
избираются тт. Степанов, Сольц, Овсянников и Лукин. Постано- 
влено помещать в «Социал-демократе» побольше статей по эко- 
номике. 

Второй Московский областной съезд советов. Состав съезда: 
170 большевиков, 11 сочувствующих большевикам, 45 левых эсе- 
ров, 8 меньшевиков, 6 эсеров, 5 прочих партий и 6 беспартийных. 
Основные вопросы порядка дня: 1) отчет о деятельности Москов- 
ского областного исполнительного комитета, 2) текущий момент, 
3) продовольственный вопрос, 4) организация 1 народного хозяй- 
ства, 5) культурно-просветительная деятельность советов, 6) взаи- 
моотношение между городом и деревней, 7) создание областных 
органов власти и выборы в них. По всем вопросам порядка дня 
были приняты подавляющим большинством голосов резолюции и 
предложения большевиков («Изв. М. С.» № 228; «П. Р.», 1930, 
И (106), 158). 






1 
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23 (10) 

В петроградских газетах опубликовано правительственное- 
сообщение о том, что в ночь с 22 (9) на 23 (10) декабря достиг- 
нуто соглашение между Совнаркомом и ЦК партии левых эсеров 
по вопросу о конструировании правительства. В состав Совнар- 
кома войдут, кроме Колегаева, еще следующие левые эсеры: 
Прошьян (нарком почт и телеграфов), Алгасов (в Комиссариат 
внутренних дел), Трутовский (нарком местного самоуправления), 
Михайлов (в Комиссариат военно-морских дел), Штейнберг (нар- 
ком юстиции), Измайлов (зав. бывш. императорскими дворцами) 
(«Известия» № 249; «Правда» № 212). 

Собрание военно-служащих литовцев приняло резолюцию, 
предложенную большевиками. Резолюция, осуждающая позицию- 
«нейтралитета», призывает «всех литовцев — военно-служащих 
принимать деятельное участие в российской революции, поддер- 
живать всеми силами власть советов — народных комиссаров»- 
(«С.-Д.» № 239). 

24 (11) 

Заседание ЦК Р‘СД[РП(б). Решено устроить собрание фрак- 
ции Учредительного собрания 25 (12) декабря. Работу во фрак- 
ции Учредительного собрания поручено вести Бухарину и Со- 
кольникову (Протоколы ЦК, 194 — 195). 

25 (12) 

;В Смольном состоялось заседание членов Учредительного- 
собрания — большевиков, на котором присутствовало около 30 че- 
ловек. После прений единогласно поиняты тезисы Ленина об- 
Учредительном собрании («Правда» № 216). 

26 (13) 

В № 213 газеты «Правда» опубликован написанный И. Ста- 
линым «Ответ товарищам украинцам в тылу и на фронте». 

Первбіе организационные собрания совета рабочего конт- 
роля Центрального промышленного района («Изв. М. С.» № 232). 

Открылся съезд железнодорожников Московско-курской,. 
Нижегородской, Муромской и Окружной железных дорог («Изб.. 
М. С.» № 233). 

26—27 (13—14). 

Конференция фабрично-заводских комитетов металлообраба- 
тывающей промышленности. Конференция предложила создать, 
на местах и в центрах органы рабочего контроля («С-Д.» № 238).. 


і. 
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27 (14) 

Заседание организационного бюро 'Красной гвардии Обсу- 
ждался вопрос об организации штабов Красной гвардии; об об- 
учении и оплате красногвардейцев и др. («Из ист. моек раб 
Кр. гв.», 127 — 12в). 

28 (15) 

Опубликован наказ Московского комитета большевиков, 
красногвардейцам, едущим на борьбу с Калединым (Хрон., VI, 51).. 

30 (17) 

Опубликовано обращение народного комиссара по иностран- 
ным делам «К народам, и правительствам союзных стран» («Изве- 
стия» № 254). 

Открылся Московский губернский съезд крестьянских депу- 
татов («Изв. М. С.» № 233). 

31 (18) 

В. И. Лениным отправлена анкета делегатам I общеармей- 
ского съезда по демобилизации армии («И. Р.», 1927 2 52 — 55 ■ 
Соч., XXII, 152—153). 

Совет народных комиссаров принял предложенную В. И. Ле- 
ниным резолюцию по докладу Н. В. Крыленко о положении на 
фронте и о политике советской власти в вопросах войны и мира 
(«Ленинский сб.» XI, 18). 

Совнаркомом принят декрет о независимости Финляндии. 
Декрет подписан В. И. Лениным и И. В. Сталиным («Известия» 
№ 255; «Правда» № 218). 

Московским губернским съездом крестьянских депутатов 
принята резолюция об Учредительном собрании, предложенная 
большевиками. Съезд заявил о своем полном признании совет- 
ской власти. Правые эсеры, заявив о неправомочности съезда, 
покинули съезд («Изв. М. С.» № 236). 
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БИБЛИОГРАФИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ОЧЕРКИ 

Ленин В. И., т. XIX, 1916—1917 гг. 

Ленин В. И., т. XX 'и XXI, 1917 г. 

Ленин В. И., т. XXII, 1917-4918 гг. „ 

Ленин В. И., т. XXIII, 1918—1919 гг. 

Ленин В. И., т. XXIV, 1919 г. 

Ленин В. И., т. XXV, 1920 г. 

Ленин В. И., т. XXVI, 1920—1921 гг. 

Ленин В. И, т. XXVII, 1921—1923 гг. 

Ленин В. И., т. XXIX, письма 1911 — 1922 гг. 

Ленин В. И.,, т. XXX (дополнительный), 1899 — 1921 гг. 

Сталин И. В., Вопросы леминяз'ма, Партиздат, 1932 г., иад. 9-е. 

Сталин И. В., Об оппозиции, статьи и речи 1921 — 1927 и 1928 гг. 

Сталин И. В., На путях к Октябрю, статьи и речи (март — октябрь 1917 г.)., 
Госиздат, 1925 г., изд. 2-е. 

Сталин И. В., Октябрьская революция, со., 1932 г., Партиздат. 

Алексеев С., Октябрьская революция, статья в Малой советской энцикло- 
педии, т. V, стр. 54 — 64, М. 1930 г. 

Алексеев С., Октябрьская революция, Госиздат, М. 1929 г. 

Алексеев С., Октябрьская революция, общедоступный исторический очерк.. 
М. — Л-, изд. «Молодая гвардия», 1929 г. 

Анулов Ф, Тактика Октября в Питере и в Москве, журнал «Пролетарская 
революция» № 4, стр. 148 — 176, 1922 г. 

Аристова П. М., Октябрьская революция, рисунки худ. А. Боровской, 
стр. 147, Госиздат, М. — Л. 1928 г._ 

Бергман Г., Пять лет власти рабочих и крестьян, стр. 70, изд. ВВРС, 
М. 1922 г. 

Богдасаров А., От Февраля к Октябрю, выл. I, стр. 64, изд. «Гудок», М. 
1928 г. (художественно -лит ер атурная и историко-политическая библиотечка 
газеты «Гудок»). 

Большаков А. М., Советская деревня (1917 — 1925 тг.), «Экономика и быт», 
стр. 263, изд. 2-е, значительно дополнено, изд. «Прибой», Л. 1925 г. 

Бухарин Н. И., На подступах к Октябрю {статьи и речи, май — декабрь 
1917 г.), стр. 188, М. — Л., Госиздат, 1926 г. 
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Владимирова В, Левые эсеры в 1917-1918 гг., журнал ««Пролетарская рево- 
люция» № 4 (63), апрель 1927 г., стр. 101 — 140. 

У Вознесенский А. Н., Москва в 1917 с., стр. 196, Госиздат, М. — Л. 1928 г. 

О 1 <Го ? борьбы», сборник, составила Милютина Н. П, стр. 216, изд. «Москов- 
ский раоочии» (Московский Истпарт), М. — Л., 1928 г. 

ГцР™ П-. Пролетариат ,в 1917 г. в борьбе за .власть, стр. 119, Госиздат, М„ 
19.28 г., И-стпарт и Агитпроп ЦК ЙКП(іб), «Библиотечка Октября». 

Дубровский С., Крестьянство в 1917 г., стр. 148, Госиздат, М,— Л. 1927 г. е 
картой, Истпарт и Агитпроп ЦК ВКП(б), «Библиотечка Октября». 

Игрицкий И. В., Сборник «1917 г. .в деревне», под редакцией и с предисло- 
вием Яковлева Я. А., Госиздат, М.— Л. 1929 г. 

Институт совстроительства, Москва, «Советы КД и других крестьянских 
организации», М, изд. Ком академии, т. I, ч. 1 (март— октябрь 1917 г.), 
3— стр., т. I, вып II (март— октябрь 1917 г.), 355 стр., под редакцией и с 
П'реди'слоівіибім А. В. Ше/стакова. 

Кин Д„ Путь к Октябрю, стр. 83, Госиздат, М. 1924 г. 

Кокушкин 'И,,, Две революции (воспоминания участника) сто 7 о изд «Мо- 
сковский рабочий», М. 1926 іг. ‘ ' 

Кудели П. Ф. и Кулябов П. И., Великий Октябрь. Организация и актив- 
ные участники. Таблицы худоіжініика Я. М. Гуминера, Госиздат, М. Л. 1927 г. 

бой» Н Л Г ’і930 а г ПУТЯХ рѳв0ЛЮіЦІИИ («^поминания 1897— 1919 гг.)., изд. «При- 

Мартынов Михаил, Аграрное движение накануне Октябрьской революции 
журнал «Красная летопись» № 17 (25) за 1928 г., стр. 96—111. 

С У Милютина Н. П„ Год борьбы, сборник, стр. 216, изд. «Московский рабочий». 
(Московский Истпарт). іМ. — Л. 1928 г. 

./«Москва в Октябре», Иллюстрированный сборник заметок, воспоминаний 
участников движения со вступительной статьей под редакцией Н Овсянни- 
кова, Изд. Центропечати, М. 1919 г. 

«Музей революции СССР», Москва. Революционное движение в карт-інах 
под редакцией С. И. Мицкевича, Изогиз, М. 1932 г. 

«■Накануне революции», сборник статей, заметок и воспоминаний под редак- 
цией Н. Овсянникова, стр. 176, М„ Госиздат. 

Норов Н., Накануне, сборник «Москва в октябре 1917 г.», стр 99 — 102 изл 
Моссовета, М. 1924 г. ’ 

«Октябрь. 1917 1922». Юбилейный журнал революционных воспоминаний 
слушателей Военной академии, стр. 38, М. 1922 г. 
ѵ «Октябрь в Москве», материалы и документы, составил Г. Костомаров 
стр. 208, Соцэкгиз, М,— Л. 1932 г. 

Ольминский М. О., О «Социал-демократе» и «Деревенской правде», газета 
«Правда», № 251 за 6—7 ноября 1921 г. 

«От Февраля к Октяррю» (в Москве), .сборник статей, воспоминаний и до- 
кументов, вып. I, изд. «Новая Москва», серия «Московский комитет РКП(б) 
губернское бюро по истории Октябрьской революции и РіКШб)», .(Истпарт)’ 
стр. 304, 1923 с. 4 у ” 
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Ка“ 1923 |° Шрмннания - об °Р №И ' к «Из партийного прошлого», вып. II 
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48, изд. Моссовета, М. 1922 г. р ІУ1/ г '*> СТ Р- 4о ~ 

X™; «“ здагтепп? ж' мош | ) с™»»»»».»). 
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* На "%!■' 

4?Т8 > , ЛоиЛ ' * —*• 
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.Веснин, В боях 30 октября (исторический очерк), М. — Л. 1929 ,г. 
,Моо? Р вет В а, Д М И щ?? сб ° рНИК « Москаа в октябре 1917 г.», стр. 88-94, изд. 

Владимирский М., Октябрьские .дни в Москве, сборник «Очерки по истории 
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Петроградская общегородская и Всероссийская конференции РСДРП(б) ь 
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журнал 1916—1917 гг.), «П. Р.», 1923, № 4 (16), стр. 81—93, 262— 28_. 
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.№ 4 (27), стр. 131 — 143. 
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158 — 163. 

Померанцева А., Московская печать в 1917 г., «Очерки», стр. 159—223. 
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316—381. ■ . , 
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ненского районного комитета Р.КСМ, 1923 г., 72 стр. 
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ра), сб. Поповой Е. «Московская провинция' в 1917 г.», стр. '50— 68- изд «Мо- 
сковский рабочий», М.— Л. 1927 г 
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завода им. Сталина»), «Борьба классов», 1933, № 11, стр. 159 — 167. 

Альперович Е., От рабочего контроля к первым итогам промышленного 
строительства, сб. «Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», 
стр. 140 — 159, изд. «Московский рабочий», М. 1927 г. 

Андреев М., 'Сокольнические мастерские МГЖД, об. «Октябрьские дни в 
Сокольниках», стр. 32 — 36 , изд. «Красная новь», М. 1922 г. 

Антошкин О., Рабочие Трехгорной мануфактуры в 1917 г., «История ‘про- 
лет аои а та», 1931 , № 8, стр. 47 — 49 ; 1932 , № 9 , стр. 124—137. 

Вомпе П., Дни .Октябрьской революции и железнодорожники (материалы к 
изучению истории рабочего движения на железных дорогах), изд. ЦК же- 
лезнодорожников, М., 1924 г., 34 стр. 

Гинзбург С„ Октябрьские бои (автозавод им. Сталина, бывш. АМО), «Ше- 
стнадцать заводов», стр. 393 — 411. 

«Динамо» (25 лет революционной борьбы), М., изд. «Московский рабочий», 
1923 г., 107 стр. (Московский Истпарт). 

Евсенин И., От фабриканта к «Красному Октябрю». Из истории одной фа- 
брики (Эйнем), М., (ВЦСПС, 1927 г., 90 (1), стр. (иллюстр.). 

Егорова Т., Работница в Октябре, сб. «Октябрь на Пресне», стр. 82—84, изд. 
«Красная новь», М. 1922 г. 

«Железнодорожники и революция», изд. «Московский рабочий», М. 1923 г.. 
97 стр. 

«Забастовочное движение в Москве с февраля по октябрь 1917 г.», журнал 
«Пролет арок а я революция» № 55, за 1926 г. 

Колычевский И., Забастовочное движение в Москве с февраля по октябрь 
1917 г., журнал «Пролетарская революция» № 8 (55), за август 1925 г., стр. 
55—417. 

Максимов, Между февралем и Октябрем, об. «Динамо» (25 лет революцион- 
ной деятельности), стр. 81 — 85, изд. «Московский рабочий», М. 1923 г. 

В. Меллер, На путях к Октябрю (завод «Серп и мшот», бывш. Пужон), «Ше- 
стнадцать заводов», стр. 357 — 392. 

Милютин К., Экономика и рабочее движение в Москве накануне революции 
1917 г., «Очерки», стр. 7 — 32. 

Панкратова А. М., Фабзавкомы и 'Профсоюзы в революции 1917 г., М. — Л., 
Гиз, 1927 г., 103 стр., изд. Истпарта и Агитпропа ЦК ВКП(б), Б^Здиотечка 
Октября. 

Протоколы фабрично-заводского комитета Прохоровской Трехгорной ману- 
фактуры, «История пролетариата», 1931, № 8, стр. 105 — 471; 1932, № 9, 
стр. 154—178. 

«Рабочее движение в Москве в 1914 — 1917 гг.» (неизданные архивные мате- 
риалы со вступительной статьей К. Воиновой), «П. Р.», 1923, № 2 (14), 
стр. 469 — 551. 

«Рабочее движение в 1917 г.», подготовили к печати 8. Меллер и А. Панкра- 
това, с предисловием Я. Яковлева, М. — Л., Гиз, 1926 г., 371 стр. (Центрархив). 
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